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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 22 अगस्त, 2024 


PLA. 3558(अ).--केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 7956 (4956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (() के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5496 तारीख 07/42/2023, जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग ॥, खण्ड 3, उपखंड (ii) F प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में ग्रीनफील्ड हाइवे 
के कि.मी. 46.885 से कि.मी. 48.035 एवं कि.मी. 57.970 से कि.मी. 55.785 (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , 
राजस्व-अम्बाह , जिला-मुरैना) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन / 6-लेन का बनाने, आदि), 
अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने 
आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "45/42/2023" 
को "नई दुनिया" और "फ्री प्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और 


5342 GI/2024 (l) 
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उसका उचित रूप से निपटान किया गया; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (॥) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (॥) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 
अनुसूची 
मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में ग्रीनफील्ड हाइवे के कि.मी. 46.885 से कि.मी. 48.035 एवं कि.मी. 57.970 से 


कि.मी. 55.785 (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व-अम्बाह , जिला-मुरैना) तक के लिए अर्जन की जाने 
वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण। 


राज्य का नाम: मध्य प्रदेश जिले का नाम: मुरैना 


क्रमिक || सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति |भूमि का क्षेत्रफल|भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों a 
संख्या (हेक्टेयर में) नाम 
Pi fi? js 4 | 6 | 0० | 


तालुक का नाम: अम्बाह 


गांव का नाम: ऐसाह 


| 405 सरकारी असिंचित 4.443|(शासकीय) म.प्र. शासन 
405 


2 442 निजी सिंचित 0.062|ओम प्रकाश हिस्सा 
॥/24,राधे श्याम हिस्सा 
4/24,राधाचरण हिस्सा 
4/24,मूृंगाराम हिस्सा 4/24 
पुत्रगजण रामगोपाल शांती 
हिस्सा ॥/24 ओमवती हिस्सा 
4/24,पुत्रिया रामगोपाल, 
रामखिलाड़ी पुत्र पातीराम 
हिस्सा /4 ,रामबाबू पुत्र 
परमानन्द हिस्सा 7/4, हीरा 
बिवा परमानन्द सभी हिस्सा 
4/4 पता ऐसाह अम्बाह मुरैना 
म.प्र. भूमिस्वामी 
442 
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3 443 निजी 403|मिहेंद्र, fasta, तेजप्रताप 
गजेंद्र, टिल्लू भूरा सिंह 
पुत्रगण नत्थी सिंह , भगवान्‌ 
दिई राजो बाई पुत्रिया नत्थी 
सिंह सामान भाग १/६ 
रामनरेशपुत्र महाराज सिंह 
हिस्सा १/६ , जय सिंह पुत्र 
सोनपाल हिस्सा १/३ , धरम 
सिंह , लाखन , सुरेश रमेश 
महावीर पुत्रगण रामजी लाल 
समान भाग १/९, श्रीलाल पुत्र 
बेदरी भाग १/४५,तौफी बेवा 
ज्वाला प्रसाद हिस्सा १/४५ 
सावित्री बेवा मोहन सिंह रमेश 
महेश रविंद्र योगेंद्र पुत्रगण 
मोहन सिंह सामान भाग 
१/९० , रामरती बेवा 
रामनरेश , रामोतार दिनेश 
बनवारी TTT रामनरेश 
सामान भाग १/९० 
रामभरोशी चरन सिंह पुत्रगण 
दिवी सिंह सामन भाग १/४५ 
त्रिवेणी बेवा फूल सिंह , गंगा 
सिंह poor सिंह , भरत सिंह 
राजकुमार , प्रकाश पुत्रगण 
atts समान १/४५, जाती 
ठाकुर निवासी ग्राम भूमि 
स्वामी 


7 442 सरकारी असिंचित 4.54|(arrechter) म.प्र. शासन 
42 


is _|i4958 निजी सिंचित 0.04| Nae सिंह पुत्र सुमेर सिंह 
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जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम 
बघपुरा मौजा जखोना 
भूमिस्वामी 


958 


P 2023 सरकारी नहर 0.032|(शासकीय) म.प्र. शासन 
2023 

40 2024 सरकारी नहर 0.429|(शासकीय) म.प्र. शासन 
2024 

44 2027 सरकारी नहर 0.435|(शासकीय) म.प्र. शासन 
2027 


42 2028 निजी सिंचित 0.474|rararet सिंह रामकृष्ण 
रामदास पुत्रगण रोशनसिंह 
जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम 
लहर भूमिस्वामी 
2028 


43 2072 सरकारी नहर 0.425|(शासकीय) म.प्र. शासन 
2072 


44 2073 निजी सिंचित 0.04[रामप्रकाश सिंह रामकृष्ण 
रामदास पुत्रगण रोशनसिंह 
जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम 
लहर भूमिस्वामी 
2073 

45 2075 निजी सिंचित 0.036|रामप्रकाश सिंह रामकृष्ण 
रामदास पुत्रगण रोशनसिंह 
जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम 
लहर भूमिस्वामी 
2075 

गांव का नाम: लहर 


6 44 सरकारी नहर 0.004|((शासकीय) म.प्र. शासन 
44 


47 452 निजी सिंचित 0.002|भूपसिंह पुत्र रामदयाल जाति 
गुर्जर हिस्सा ॥/5 , उदलसिंह 
उर्फ सुधघरसिंह पुत्र रामदयाल 
हिस्सा ॥/5 , रघुवीरसिंह पुत्र 
रामदयाल हिस्सा ॥/5 , 
प्रकाशी पुत्री रामदयाल हिस्सा 
q/5 , रिमिता पुत्री रामदयाल 
हिस्सा 7/5 जाति गुर्जर पता 
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लहर अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 


48 4456 0.002[हिरीसिंह पुत्र हुब्बलाल हिस्सा 
ह॒ब्बलाल हिस्सा 29/86, 
विजयसिंह पुत्र हुब्बलाल 
हिस्सा 2/43, पंजाबरसिंह पुत्र 
खूबेसिंह हिस्सा (2/43 जाति 
गुर्जर पता लहर अम्बाह मुरैना 
म.प्र. भूमिस्वामी 
4456 


9 457 सरकारी रास्ता 0.05|(शासकीय) म.प्र. शासन 
57 


20 458 सिंचित है 09[दियाकोदेवी sar पंजाबसिंह 
हिस्सा /5, रामप्रकाश पुत्र 
पंजाबसिंह हिस्सा /5, 
विक्रमसिंह पुत्र पंजाबसिंह 
हिस्सा 4/5, रामखिलाड़ी पुत्र 
पंजाबसिंह हिस्सा 4/5, 
रणवीरसिंह पुत्र पंजाबसिंह 
हिस्सा 7/5 जाति गुर्जर पता 
लहर अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
4458 

2 459 0.438|भअशोक सिंह उर्फ श्यामसुन्दर 
पुत्र रामलछिन हिस्सा 2/75, 
नरपति पुत्र रामलछिन हिस्सा 
2/5, भोलाराम उर्फ 
वीरेन्द्रसिंह पुत्र रामलछिन 
हिस्सा 2/45, दशरथ सिंह पुत्र 
रामलछिन हिस्सा 2/5, 
रामकटोरी बेवा रामलछिन 
हिस्सा 7/45 जाति गुर्जर पता 

लहर अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
/59 


0.399|रामरतीदेवी पत्नी दुलाराम 
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‘TT ||| e™ 


23 /62 निजी सिंचित 0.482]/ATa4A पुत्र चन्दनसिंह हिस्सा 
4/3, रामदीन पुत्र चन्दनसिंह 
हिस्सा (/3, रामसहाय पुत्र 
चन्दनसिंह हिस्सा ॥/3 जाति 
गुर्जर पता लहर अम्बाह मुरैना 
म.प्र. भूमिस्वामी 

4464 
दुलाराम पुत्र हरिकन्ठ सिंह 
जाति गुर्जर पता लहर अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
4463 
रामरतीदेवी पत्नी दुलाराम 
जाति गुर्जर पता लहर अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
64 


कमलादेवी TAT रामदयाल 
हिस्सा 7/5, बीरबलसिंह पूत्र 
रामदयाल हिस्सा 4/5, 
राजबीरसिंह पुत्र रामदयाल 
हिस्सा 7/5, दशरथसिंह पुत्र 
रामदयाल हिस्सा 4/5, 
विनोदसिंह पुत्र रामदयाल 
हिस्सा 7/5 जाति गुर्जर पता 
लहर अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

4474 


27 4475 निजी सिंचित 0.285|मु. मालतीदेवी बेवा रनवीर 
सिंह हरिओम पुत्र रणवीर 
जाति गूजरटा. पता ग्राम 
भूमिस्वामी 
4475 


दुलाराम पुत्र हरिकन्ठ सिंह 
जाति गुर्जर पता लहर अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 

4476/ 


बा 
कि 
शा 
कि 


| कक 


25 4464 निजी सिंचित 0.25 


0.026 


29 476 निजी सिंचित 0.2835|भऔतारसिंह पुत्र हरिकन्ठसिंह 
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जाति गुर्जर हिस्सा 9/37, 


मुन्नासिंह पुत्र मंसाराम जाति 
गुर्जर हिस्सा (8/37 पता लहर 


अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
76/2 


30 4477 निजी सिंचित 0.056|रामप्रकाश पुत्र रोशनसिंह 
हिस्सा /3 रामदास पुत्र 
रोशनसिंह हिस्सा ॥/3 
रामकृष्ण पुत्र रोशनसिंह 
हिस्सा 4/3 जाति गुर्जर 
4477 


34 423' सरकारी सता 0.059|म.प्र.शासन रास्ता 
723 


32 426 निजी सिंचित 0.02|परिमालसिंह पुत्र नैनसिंह 
हिस्सा ॥/2, कोमेश पत्नी 
परिमालसिंह हिस्सा /2 
जाति गुर्जर पता लहर अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
26 

33 4262 निजी सिंचित 0.479[कृष्णपाल सिंह पुत्र अजमेरसिंह 
हिस्सा /3, trates Tat 
अजमेरसिंह हिस्सा ॥/3, 
भोगीराम सिंह पुत्र 
अजमेरसिंह हिस्सा ॥/3 जाति 
गुर्जर पता आदर्श नगर पिंटो 
पार्क ग्वालियर मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
262 

34 4263 निजी सिंचित 0. 
म.प्र. भूमिस्वामी 

4263 


35 4265 निजी सिंचित कि कमलादेवी बेवा मुंशीसिंह 
हिस्सा /2, साधूसिंह पुत्र 
शीसिंह हिस्सा 4/2 जाति 


हिस्सा /2, साधूसिंह पुत्र 
मुशीसिंह हिस्सा 7/2 जाति 
गुर्जर पता लहर अम्बाह मुरैना 
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हिस्सा /3, tras Tat 
अजमेरसिंह हिस्सा ॥/3, 
भोगीराम सिंह पुत्र 
अजमेरसिंह हिस्सा ॥/3 जाति 
गुर्जर पता आदर्श नगर पिंटो 
पार्क ग्वालियर मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
(267 
0.379|नारद उर्फ बीरबल पुत्र 
परषोत्तम जाति गुर्जर पता 
लहर अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
268 
0.077[ऑफीसर पुत्र गरसिंह हिस्सा 
4/2 , बलवीर पुत्र गरसिंह 
हिस्सा ॥/2 जाति गुर्जर पता 
अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
269 
0.583|सित्यभान पुत्र हरिनंदन हिस्सा 
4/6, बचनसिंह पुत्र हरिनंदन 
हिस्सा /6 , मीरा बेवा 
जिलेदार सिंह हिस्सा 4/42, 
रामकिशोर पुत्र जिलेदारसिंह 
हिस्सा /42, गौरव पुत्र 
जिलेदारसिंह हिस्सा 4/72, 
महीपाल पुत्र जिलेदारसिंह 
हिस्सा ॥/42 , हरिसिंह पुत्र 
भरतसिंह हिस्सा 4/3 जाति 
गुर्जर पता लहर मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
278 


289 सरकारी रास्ता 0.052|(शासकीय) म.प्र. शासन 
289 
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At 4306 निजी सिंचित 0.488|राजेन्द्रसिंह बा., राधेश्याम 
नाबा. पुत्रगण कमलसिंह मु. 
रामकुंअरि बेवा कमल हिस्सा 
4/3, राजवीरसिंह नाबा. पुत्र 
बंशीसिंह सर. माँ खुद 
वाचाराम हिस्सा 4/3, 
मुन्नालाल नाबा. पुत्रगण 
मुकन्दी मु. रामकली TAT 
मुकन्दी हिस्सा /3 जाति 
बाठई पता ग्राम भूमिस्वामी 
306 

42 4307 निजी सिंचित 0.624 
4/6, रमेश पुत्र केदार सिंह 
हिस्सा 7/6 , विशम्भर पूत्र 
किदार सिंह हिस्सा 4/6, 
रनवीर पुत्र केदार सिंह हिस्सा 
/6, जसरथ पुत्र केदार सिंह 
हिस्सा /6, भारत पुत्र केदार 
सिंह हिस्सा 7/6 जाति गुर्जर 
पता लहर अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
307 


निजी सिंचित 0.045|भूरीबाई बेवा कमलसिंह 
हिस्सा ॥/40, वीरेन्द्रसिंह पुत्र 
कमलसिंह हिस्सा 7/0, 
पूरनसिंह पुत्र कमलसिंह 
हिस्सा ॥/0, सिकन्दरसिंह 
पुत्र कमलसिंह हिस्सा /0, 
अनुरोध सिंह पुत्र कमलसिंह 
हिस्सा 7/40, जगदीश पुत्र 
नैनसिंह हिस्सा 7/0, ऊदल 
पुत्र नैनसिंह हिस्सा 7/0, 
लछिमन सिंह पुत्र नैनसिंह 
हिस्सा ॥/0, परिमाल सिंह 
पुत्र नैनसिंह हिस्सा 7/0, 
गजेन्द्रसिंह पुत्र नैनसिंह हिस्सा 
/40 जाति गुर्जर पता लहर 
अम्बाह .प्र. 
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309 सरकारी रास्ता 0.064|(शासकीय) म.प्र. शासन 
309 
निजी सिंचित 
द्वारिका प्रसाद हि. 0.32 
महावीर पुत्र पुरन हि. 0.30 
दर भाग 4/2 राजवीर पूत्र 


बशी म. दीवनिया बेवा बंशी 


हि 4/2 जाति बाड़ई पता 
निवासी ग्राम भूमिस्वामी 
390 


अंगूरी बेवा सियाराम हिस्सा 
86/856, अजयपाल पुत्र 
fara हिस्सा 86/856, 
राजू पुत्र सियाराम हिस्सा 
86/856, करतार पूत्र 
सियाराम हिस्सा 86/856, 
ऊषा पुत्री सियाराम हिस्सा 
86/856, सरला पुत्री 
सियाराम हिस्सा 86/856, 
मंजेश नाबालिग पुत्री 
सियाराम हिस्सा 86/856 
जाति गुर्जर , श्यामवती पत्नी 
वाचाराम हिस्सा 7/07, 
राजेन्द्र सिंह पुत्र कमलसिंह 
हिस्सा 7/327 , राधेश्याम TAT 
कमलसिंह हिस्सा 7/327 , 
राजकुमारी बेवा कमलसिंह 
हिस्सा 7/327 , राजवीर पुत्र 
बंशी हिस्सा 7/407 जाति 
बड़ई, गीताबाई पत्नी सत्यवीर 
हिस्सा 86/2568, आशीष पुत्र 
सत्यवीर हिस्सा 86/2568, 
गौतम पुत्र सत्यवीर हिस्सा 
86/2568 जाति गुर्जर पता 


लहर अम्बाह मुरैना म.प्र. 
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47 4392 निजी सिंचित 0.475||stret बेवा सियाराम हिस्सा 
86/856, अजयपाल TT 
सियाराम हिस्सा 86/856, 
राजू पुत्र सियाराम हिस्सा 
86/856, करतार पूत्र 
सियाराम हिस्सा 86/856, 
ऊषा पुत्री सियाराम हिस्सा 
86/856, सरला पुत्री 
सियाराम हिस्सा 86/856, 
मंजेश नाबालिग पुत्री 
सियाराम हिस्सा 86/856 
जाति गुर्जर , श्यामवती पत्नी 
वाचाराम हिस्सा 7/07, 
राजेन्द्र सिंह पुत्र कमलसिंह 
हिस्सा 7/327, राधेश्याम पुत्र 
कमलसिंह हिस्सा 7/324, 
राजकुमारी बेवा कमलसिंह 
हिस्सा 7/327 , राजवीर पुत्र 
बंशी हिस्सा 7/407 जाति 
बड़ई, गीताबाई पत्नी सत्यवीर 
हिस्सा 86/2568, आशीष पुत्र 
सत्यवीर हिस्सा 86/2568, 
गौतम पुत्र सत्यवीर हिस्सा 
86/2568 जाति गुर्जर पता 


लहर अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
392 


जाति ठाकुर पता लहर अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
393 
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86/856, करतार पूत्र 
सियाराम हिस्सा 86/856, 
ऊषा पुत्री सियाराम हिस्सा 
86/856, सरला पुत्री 
सियाराम हिस्सा 86/856, 
मंजेश नाबालिग पुत्री 
सियाराम हिस्सा 86/856 
जाति गुर्जर , श्यामवती पत्नी 
वाचाराम हिस्सा 7/07 भाग, 
राजेन्द्र सिंह पुत्र कमलसिंह 
हिस्सा 7/327, राधेश्याम पुत्र 
कमलसिंह हिस्सा 7/324, 
राजकुमारी बेवा कमलसिंह 
हिस्सा 7/327 , राजवीर पुत्र 
बंशी हिस्सा 7/407 जाति 
बड़ई, गीताबाई पत्नी सत्यवीर 
हिस्सा 86/2568, आशीष पुत्र 
सत्यवीर हिस्सा 86/2568, 
गौतम पुत्र सत्यवीर हिस्सा 
86/2568 जाति गुर्जर पता 
लहर अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

490 


5 
द्वारिका प्रसाद हि. 0.32 
महावीर पुत्र पुरन हि. 0.30 
दर भाग ॥/2 राजवीर पूत्र 
बशी म. दीवनिया बेवा बंशी 
हि 4/2 जाति बाड़ई पता 
निवासी ग्राम भूमिस्वामी 
494 

52 4492 सिंचित 0.474|रिमेश्वर पुत्र भगवानसिंह 
हिस्सा ॥/6, मुन्नालाल पुत्र 
भगवानसिंह हिस्सा /6, 
नेकराम पुत्र भगवान सिंह 
हिस्सा /6, रामवीर Tt 


[भाग ]---खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


I/6, गंगादेवी बेवा भगवान 
सिंह हिस्सा 4/6 जाति बढ़ई 
पता लहर अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमि स्वामी 

492 

53 4494 निजी सिंचित 0.043|भगवानसिंह पुत्र विशाल सिंह 
जाति गुर्जर पता लहर अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
494/ 

54 4494 fast सिंचित 0.0367|[रिकेश पुत्र द्वारिका प्रसाद 
जाति ओझा पता लहर अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
494/2 


निजी सिंचित 0.064 
4/4 , बेतालसिंह पुत्र लटूरी 
हिस्सा ॥/4 , छोटेसिंह पुत्र 
लटूरी हिस्सा /4 , राधाबाई 
erat राजेन्द्र सिंह हिस्सा 
4/6, Stites सिंह पुत्र राजेन्द्र 
सिंह हिस्सा /46, गिर्राज पूत्र 
रामसिंह हिस्सा ॥/6, रौनू 
पुत्र रामसिंह हिस्सा /6 
जाति गुर्जर पता अम्बाह मुरैना 
म.प्र. भूमिस्वामी 
500 


56 450' निजी सिंचित ilava सिंह पुत्र रामकिशन 
जाति राठौर पता लहर 
अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
4504 


निजी सिंचित 0.305[रामनिवास पुत्र बाबूराम 
हिस्सा ॥/5, मानसिंह पुत्र 
बाबूराम हिस्सा ॥/5, 
मोहरसिंह पुत्र बाबूराम हिस्सा 
4/5, धर्मसिंह पुत्र बाबूराम 
हिस्सा 7/5, धनीराम पुत्र 
बाबूराम हिस्सा ॥/5 जाति 
रायटोर पता q 
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7 
7 
है 
है 
7 


मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
502 


58 4503 निजी fara 0.023|रामनिवास पुत्र बाबूराम 
हिस्सा /5, मानसिंह पुत्र 
बाबूराम हिस्सा ॥/5, 
मोहरसिंह पुत्र बाबूराम हिस्सा 
(/5, धर्मसिंह पुत्र बाबूराम 
हिस्सा 7/5, धनीराम पुत्र 
बाबूराम हिस्सा ॥/5 जाति 
रायठोर पता लहर अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
503 


0.4I6|cnTate Fa ग्यासीराम जाति 
गुर्जर पता निवासी ग्राम 
भूमिस्वामी 


4546 


ap 
i 

दि 
3 

Al 


= 
= 
“hc tecdesrtled 


रामेश्वर सिंह पुत्र जगन्नाथ 
सिंह जाति गुर्जर पता लहर 
अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

4547/ 


0.27 


5 
जे 
फ् 
| ap 
कि 
) ap| 
ap 
qy 


0.07i9||nralte पुत्र जगन्नाथ जाति 
गुर्जर पता लहर अम्बाह मुरैना 
म.प्र. भूमिस्वामी 


57/2 


0.i94||heate सिंह पुत्र मूंगाराम 
हिस्सा 4/2, लच्छोबाई पुत्री 
मूंगाराम हिस्सा 4/2 जाति 
गुर्जर पता लहर अम्बाह मुरैना 
म.प्र. भूमिस्वामी 

452॥ 


| a) 
कि 
ap| 

a) 

al 


गुड़िया पत्नी राजकुमार सिंह 
उर्फ राजवीर जाति गुर्जर पता 
लहर अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

522 


a 
8 
ap 
4 
ap 
ap 
Al 


64 4523 निजी सिंचित 0.0944|कोकसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति 
गुर्जर पता लहर अम्बाह मुरैना 
म.प्र. 
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65 4523 निजी सिंचित 0.4649|रमेश्वर सिंह पुत्र जगन्नाथ 
सिंह जाति गुर्जर पता लहर 
अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
523/2 


0.277[राजवीर पुत्र आशाराम हिस्सा 
4/5, बकील सिंह पुत्र 
आशाराम हिस्सा ॥/5, 
तहसीलदार पुत्र आशाराम 
हिस्सा 7/5, आशाराम पुत्र 
सरदार सिंह हिस्सा ॥/5 जाति 
गुर्जर , केशोबाई बेवा 
रामखिलाड़ी हिस्सा ॥/5, 
रिंकू पुत्र रामखिलाड़ी हिस्सा 
4/5, हरेंद्रसिंह पुत्र 
रामखिलाड़ी हिस्सा /45 
जाति गुर्जर पता लहर अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
524 

0 


433|\caedt बेवा लायक सिंह 
हिस्सा 4/4 , वकीलसिंह पुत्र 
लायक सिंह हिस्सा ॥/4 , 
तहसीलदार पुत्र लायकसिंह 
हिस्सा 7/4 , कलियान पुत्र 
लायकसिंह हिस्सा 4/4 जाति 
गुर्जर भाग पता लहर अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
525 


0.04/|किशीबाई बेवा रामखिलाड़ी 
हिस्सा ॥/2, रिन्कूसिंह पुत्र 
रामखिलाड़ी हिस्सा 7/22, 
हरेन्द्रसिंह पुत्र रामखिलाड़ी 
हिस्सा /42 ,वकील पुत्र 
आशाराम हिस्सा ॥/4 , 
राजवीर पुत्र आशाराम हिस्सा 
4/4 , तहसीलदार पूत्र 
आशराम हिस्सा ॥/4 जाति 
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4549 सिंचित 0.434|किशीबाई बेवा रामखिलाड़ी 
हिस्सा ॥/42, रिन्कूसिंह पुत्र 
रामखिलाड़ी हिस्सा 7/72, 
हरेन्द्रसिंह पुत्र रामखिलाड़ी 
हिस्सा /42 , वकील पुत्र 
आशाराम हिस्सा ॥/4, 
राजवीर पुत्र आशाराम हिस्सा 
4/4, तहसीलदार पुत्र आशराम 
हिस्सा 7/4 जाति गुर्जर पता 
लहर अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
549 


550 सरकारी 0.434] (arate) म.प्र. शासन 
550 


सिंचित 0.043|किशीबाई बेवा रामखिलाड़ी 
हिस्सा ॥/42, रिन्कूसिंह पुत्र 
रामखिलाड़ी हिस्सा 7/72, 
हरेन्द्रसिंह पुत्र रामखिलाड़ी 
हिस्सा /42 ,वकील पुत्र 
आशाराम हिस्सा ॥/4, 
राजवीर पुत्र आशाराम हिस्सा 
4/4, तहसीलदार पुत्र आशराम 


4597 सिंचित 0.002[राजवीर पुत्र आशाराम हिस्सा 
4/5, बकील सिंह पुत्र 
आशाराम हिस्सा ॥/5, 
तहसीलदार पुत्र आशाराम 
हिस्सा 4/5, आशाराम पुत्र 
सरदार सिंह हिस्सा ॥/5 जाति 
गुर्जर , केशोबाई बेवा 
रामखिलाड़ी हिस्सा 7/45, 
fe पुत्र रामखिलाड़ी हिस्सा 
4/45, हरेंद्रसिंह पुत्र 
रामखिलाड़ी हिस्सा /45 
जाति गुर्जर पता लहर अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
597 
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हिस्सा 7/4 जाति गुर्जर पता 
लहर अम्बाह मुरैना म.प्र 


भूमिस्वामी 
598 


73 4599 है 06|किशीबाई बेवा रामखिलाड़ी 
हिस्सा ॥/2, रिन्कूसिंह पुत्र 
रामखिलाड़ी हिस्सा 4/42 
हरेन्द्रसिंह पुत्र रामखिलाड़ी 
हिस्सा /42 , वकील पुत्र 
आशाराम हिस्सा ॥/4 
राजवीर पुत्र आशाराम हिस्सा 
4/4, तहसीलदार पुत्र आशराम 
हिस्सा 7/4 जाति गुर्जर पता 
लहर अम्बाह मुरैना म.प्र 
भूमिस्वामी 
599 


74 600 033|थानसिंह पुत्र ग्यासी सिंह 
जाति गुर्जर पता लहर अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
600 


75 4603 सरकारी रास्ता 04 मध्यप्रदेश शासन रास्ता 
603 
6 


7 4643 सिंचित 0.46|मुख्त्यार पुत्र धांधूसिंह हिस्सा 
4/2 भाग, तहसीलदार सिंह 
पुत्र जसराम सिंह हिस्सा /8, 
बकील सिंह पुत्र जसरामसिंह 
हिस्सा ॥/8, रामप्रकाश सिंह 
पुत्र जसरामसिंह हिस्सा /8 
जयरामसिंह पुत्र जसरामसिंह 
हिस्सा 7/8 जाति गुर्जर पता 
लहर अम्बाह मुरैना म.प्र 
भूमिस्वामी 
4643 


4644 सरकारी रास्ता 0.044 Ferree arrears रास्ता 
644 
4645 सरकारी असिंचित 0.074|(शासकीय) म.प्र. शासन 
(645 


4646 सरकारी असिंचित 0.764|/PIZATZ UTA लहर 
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4/4, रामदास पुत्र बदनसिंह 
हिस्सा ॥/4, caste Tat 


बदनसिंह हिस्सा /4, 
अजयपाल पुत्र बदनसिंह 
हिस्सा 7/4 जाति गुर्जर पता 
लहर अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

648 


84 649 निजी सिंचित 0.46|भंमरसिंह पुत्र बदनसिंह हिस्सा 
4/4, रामदास पुत्र बदनसिंह 
हिस्सा ॥/4, रघुवीर पुत्र 
बदनसिंह हिस्सा ॥/4, 
अजयपाल पुत्र बदनसिंह 
हिस्सा 7/4 जाति गुर्जर पता 
लहर अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
649 


82 4650 निजी सिंचित 0.464[रामकटोरी बेवा गिर 


हिस्सा /6 , अतरसिंह पुत्र 
गिरन्दससिंह हिस्सा 4/6 , 
रामवरनसिंह पुत्र गिरन्दसिंह 
हिस्सा /6 , रामहेतर्सिह पुत्र 
गिरन्दस्सिंह हिस्सा 4/6 , 
जसवन्तसिंह पुत्र गिरन्दसिंह 
हिस्सा 7/6 , महावीरसिंह पुत्र 
गिरन्दर्सिह हिस्सा 4/6 जाति 
गुर्जर बराबर पता लहर 
अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

650 


83 4653 निजी fara 0.008|किशीबाई sat रामखिलाड़ी 
हिस्सा ॥/2, रिन्कूसिंह पुत्र 
रामखिलाड़ी हिस्सा 7/22, 
हरेन्द्रसिंह पुत्र रामखिलाड़ी 
हिस्सा /42 ,वकील पुत्र 
आशाराम हिस्सा ॥/4 
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राजवीर पुत्र आशाराम हिस्सा 
4/4, तहसीलदार पुत्र आशराम 
हिस्सा 7/4 जाति गुर्जर पता 
लहर अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

4653 


84 4768 निजी सिंचित 0.253॥|शम्भूसिंह पुत्र हरिकिशन 


हिस्सा /46 , कुम्हेरसिंह पुत्र 


हरिकिशन हिस्सा /76 , 
जण्डेलसिंह पुत्र हरिकिशन 


हिस्सा 7/46 , औतार सिंह पुत्र 


हरिकिशन हिस्सा /76 , 


कैलाशी पुत्री हरिकिशन हिस्सा 


/46 , रामरती पुत्री 
हरिकिशन हिस्सा 4/6 , 
भारत सिंह पुत्र निहाल सिंह 
हिस्सा ॥/6 , विजेन्द्र सिंह 
पुत्र भरत सिंह हिस्सा 7/6 
शान्ती बेवा रामचित्र उर्फ 
चित्रसिंह हिस्सा 4/46 
रामनरेश पुत्र रामचित्र उर्फ 
चित्रसिंह हिस्सा /6 , 
साहबसिंह पुत्र रामचित्र उर्फ 
चित्रसिंह हिस्सा /6 , 
रामवीर पुत्र रामचित्र उर्फ 
चित्रसिंह हिस्सा /6 , 
राजवीर पुत्र रामचित्र उर्फ 
चित्रसिंह हिस्सा /6 , 
बलिराम पुत्र रामचित्र उर्फ 
चित्रसिंह हिस्सा /6 , 
तिलकसिंह पुत्र रामचित्र उर्फ 
चित्रसिंह हिस्सा /6 , 
मनोज पुत्र रामचित्र उर्फ 
चित्रसिंह हिस्सा 4/46 जाति 


गुर्जर पता लहर अम्बार मुरैना 


म.प्र. भूमिस्वामी 

768 

मेहताब सिंह पुत्र frag सिंह 
हिस्सा 7/0, गब्बरसिंह पुत्र 
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हिस्सा /40, महेश सिंह पुत्र 
छिद्दू सिंह हिस्सा 4/0, 
मन्तोबाई बेवा छिद्दू सिंह 
हिस्सा /40 , होतमसिंह पुत्र 
छीतर सिंह हिस्सा 4/6, 
विद्याराम पुत्र होतमसिंह 
हिस्सा /36, रामलाल पुत्र 
होतमसिंह हिस्सा ॥/36, 
रघुराज पुत्र होतमसिंह हिस्सा 
4/36, विजयराज पुत्र 
होतमसिंह हिस्सा 4/36, 
कुम्हरे सिंह, पुत्र होतमसिंह 
हिस्सा 7/36, दधिराम पुत्र 
होतमसिंह हिस्सा 4/36 , 
सोवरन सिंह पुत्र मोहरमनि 
हिस्सा ॥/8, Heat बेवा 
हाकिम सिंह हिस्सा 4/54 
भाग, राजवीर सिंह पुत्र 
हाकिम सिंह हिस्सा 4/54 , 
रामब्रज सिंह पुत्र हाकिम सिंह 
हिस्सा 4/54 जाति गुर्जर 
हिस्सा , महानो बेवा मोहरमन 
हिस्सा /48 पता लहर 


गांव का नाम: दिमनी 


। 4405 निजी सिंचित 0.0524|रामकिशन पुत्र गुलाबसिंह 
हिस्सा ॥/2 भाग, रेवती बेवा 
महाराज सिंह हिस्सा 4/46 
भाग, श्रीकृष्ण पुत्र महाराज 
सिंह /76, जगदीश पुत्र 
महाराज सिंह हिस्सा 4/46 


भाग, राजेंद्र पुत्र सियाराम 
/8, हलुकाराम पुत्र सियाराम 
हिस्सा /8 भाग, उर्मिला पुत्री 
महाराज सिंह जाति कुशवाह 
हिस्सा 4/46 भाग पता दिमनी 
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अम्बाह मुरैना म.प्र. 


भूमिस्वामी 
/05/ 


87 4405 निजी सिंचित 0.4506|त्तम सिंह पुत्र विजय सिंह 
हिस्सा ॥/6, तुलाराम पुत्र 
विजय सिंह हिस्सा /6, रंजीत 
पुत्र विजय सिंह हिस्सा ॥/6 
भाग, कलावती बेवा भमरसिंह 
हिस्सा /46, कालीचरण पुत्र 
भमरसिंहहिस्सा ॥/2, 
माधौसिंह पुत्र भमरसिंह 
हिस्सा /46, रमेश पुत्र 
भमरसिंह, शेरसिंह पुत्र 
भमरसिंह हिस्सा /6, 
रामेश्वर पुत्र भमरसिंह हिस्सा 
4/6, भूरा पुत्र भमरसिंह 
हिस्सा /46, विमलेश पुत्री 
भमरसिंह हिस्सा /46 भाग 
जाति ठा पता दिमनी अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
05/2 


गब्बर पुत्र शिवचरण हिस्सा 
4/6 भाग, हरीसिंह पुत्र भगरी 
हिस्सा ॥/3, रामकिशुन पुत्र 
भगरी, हिस्सा ॥/3 भाग, 
जगदीश पुत्र शिवचरण जाति 
sted हिस्सा ॥/6 भाग पता 
दिमनी अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

4406 


बेजन्ती बेवा भरोषी हिस्सा 
4/3, धनीराम पुत्र भरोषी 


88 4406 निजी सिंचित 

ह॒ 4408 निजी सिंचित 0.22 
हिस्सा (/3, रामवरन पुत्र 
sed पता दिमनी अम्बाह 


भरोषी हिस्सा 4/3 भाग जाति 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
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हिस्सा 4/6 भाग, लालपति 
पुत्र चोखरिया हिस्सा 5/24, 
चन्द्रभान पुत्र चोखरिया 
हिस्सा 5/24, नेकराम पुत्र 
चोखरिया हिस्सा 5/24, 
सालिगराम पुत्र चोखरिया 
हिस्सा 5/24 भाग जाति 
जाटव पता दिमनी अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
4409 

हु 


94 4440 निजी सिंचित .282|रामस्वरूप पुत्र पचिया जाति 
सखवार पता दिमनी अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
4440 

92 4444 निजी tart 0.48|रामनिवास पुत्र शिवचरण 
जाति ब्रा पता दिमनी अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
477/2 


0.434|राजवती पुत्री प्रभु हिस्सा 


१/२५, भू देवी पुत्री प्रभु 
हिस्सा 2/24, रेशमा पुत्री प्रभु 
हिस्सा १/२५ ,सुभद्रा पृत्री प्रभु 
हिस्सा १/२५, मुन्नी देवी पुत्री 
प्रभु हिस्सा 2/24, जाती नाई, 
राजकुमार पुत्र नादरिया 
हिस्सा १/३२०,श्रीलाल पुत्र 
नादरिया हिस्सा 
१/३२०,महवीर पुत्र नादरिया 
हिस्सा १/३२०,जगदीश पुत्र 
नादरिया हिस्सा 
१/३२०,शीला बाई पुत्री 
नादरिया हिस्सा 
१/३२०,रामवती पुत्री 
नादरिया हिस्सा १/३२०, 
सोमवती वेबा नादरिया हिस्सा 
१/३२०,दर्शना पुत्र ag हिस्सा 
१/४०, विजयराम पुत्र चंदू 
हिस्सा १/४०,दौलत राम पुत्र 
Pag हिस्सा १/४०, रामबेटी 
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पुत्री गणेशा हिस्सा 


१/३०,अंगूरी पुत्री गणेशा 
हिस्सा १/३०,भोगीराम पुत्र 
सभाराम हिस्सा १/२४०,बंटी 
पुत्र सभाराम हिस्सा 
१/२४०,रामसेवक पुत्र 
सभाराम हिस्सा 

१/२४० ,प्रेमसिंह पुत्र सभाराम 
हिस्सा १/२४०, ममता पुत्री 
सभाराम हिस्सा 
१/२४०,नीरज पुत्री सभाराम 
हिस्सा १/२४०,रूबी पुत्री 
सभाराम हिस्सा १/२४०, 
किसर पुत्री सभाराम हिस्सा 
१/२४०, जाती माहोर 
श्रीकृष्ण्ण पुत्र भमरु हिस्सा 
१/२०,दिनेश पुत्र भमरु हिस्सा 
१/२०, शीलादेवी पुत्री भमरु 
हिस्सा १/२० , पुष्ष्पा देवी 
पुत्री भमरु हिस्सा १/२०, 
जाती धोबी सुमित्रा देवी बेवा 
दुर्ग सिंह हिस्सा १/६०, 
जीतेन्द्र सिंह पुत्र दुर्ग सिंह 
हिस्सा १/६०,महावीर सिंह 
पुत्र दुर्ग सिंह हिस्सा १/६०, 
सुरेश सिंह पुत्र दुर्ग सिंह हिस्सा 
१/६०, बढ़ी सिंह पुत्र कल्यान 
सिंह हिस्सा १/१५,किशोरी 
सिंह पुत्र कल्यान सिंह हिस्सा 
१/१५,जाती ठाकुर बैकुंठी TAT 
नत्थी हिस्सा १/१७५, नवल 
सिंह पुत्र नत्थी हिस्सा 
१/१७५, हरिशंकर पुत्र नत्थी 
हिस्सा १/१७५ , जगमोहन 
पुत्र नत्थी हिस्सा १/१७५, 
दिवीराम पुत्र नत्थी हिस्सा 
१/१७५, गीता पुत्री नत्थी 
हिस्सा १/१७५, अनिता पुत्री 
नत्थी हिस्सा १/१७५,पाचो 
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बिवा भोपतिया हिस्सा 


१/25,मेघा पुत्र भोपतिया 
हिस्सा १/२५, रामकुअरी पुत्री 
भोपतिया हिस्सा १/२५, 
रामकली पुत्री भोपतिया 
हिस्सा १/२५ जाती माहोर 
निवासी ग्राम भूमि स्वामी 
अहस्तांतरणीय 

472 

राजवती पुत्री प्रभु हिस्सा 
१/२५, भू देवी पुत्री प्रभु 
हिस्सा 2/24, रेशमा पुत्री प्रभु 
हिस्सा १/२५ ,सुभद्रा पृत्री प्रभु 
हिस्सा १/२५, Hat देवी पुत्री 
प्रभु हिस्सा १/२५, जाती नाई, 
राजकुमार पुत्र नादरिया 
हिस्सा १/३२०,श्रीलाल पुत्र 
नादरिया हिस्सा 
१/३२०,महवीर पुत्र नादरिया 
हिस्सा १/३२०,जगदीश पुत्र 
नादरिया हिस्सा 
१/३२०,शीला बाई पुत्री 
नादरिया हिस्सा 
१/३२०,रामवती पुत्री 
नादरिया हिस्सा १/३२०, 
सोमवती वेबा नादरिया हिस्सा 
१/३२०,दर्शना पुत्र चंदू हिस्सा 
१/४०, विजयराम पुत्र चंदू 
हिस्सा १/४०,दौलत राम पुत्र 
चंदू हिस्सा १/४०, रामबेटी 
पुत्री गणेशा हिस्सा 
१/३०,अंगूरी पुत्री गणेशा 
हिस्सा १/३०,भोगीराम पुत्र 
सभाराम हिस्सा १/२४०,बंटी 
पुत्र सभाराम हिस्सा 

१/२४० ,रामसेवक पुत्र 
सभाराम हिस्सा 

१/२४० ,प्रेमसिंह पुत्र सभाराम 
हिस्सा १/२४०, ममता 
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सभाराम हिस्सा 
१/२४०,नीरज पुत्री सभाराम 
हिस्सा १/२४०,रूबी पुत्री 
सभाराम हिस्सा १/२४०, 
eae TAT सभाराम हिस्सा 
१/२४०, जाती माहोर 
श्रीकृष्ण्ण पुत्र भमरु हिस्सा 
१/२०,दिनेश पुत्र भमरु हिस्सा 
१/२०, शीलादेवी पुत्री भमरु 
हिस्सा १/२० , पुष्ष्पा देवी 
पुत्री भमरु हिस्सा १/२०, 
जाती धोबी सुमित्रा देवी बेवा 
दुर्ग सिंह हिस्सा १/६०, 
जीतेन्द्र सिंह पुत्र दुर्ग सिंह 
हिस्सा १/६०,महावीर सिंह 
पुत्र दुर्ग सिंह हिस्सा १/६०, 
सुरेश सिंह पुत्र दुर्ग सिंह हिस्सा 
१/६०, बढ़ी सिंह पुत्र कल्यान 
सिंह हिस्सा १/१५,किशोरी 
सिंह पुत्र कल्यान सिंह हिस्सा 
१/१५,जाती ठाकुर, बैकुंी 
बिवा नत्थी हिस्सा १/१७५, 
नवल सिंह पुत्र नत्थी हिस्सा 
१/१७५, हरिशंकर पुत्र नत्थी 
हिस्सा १/१७५ , जगमोहन 
पुत्र नत्थी हिस्सा १/१७५, 
दिवीराम पुत्र नत्थी हिस्सा 
१/१७५, गीता पुत्री नत्थी 
हिस्सा १/१७५, अनिता पुत्री 
नत्थी हिस्सा १/१७५,पाचो 
erat भोपतिया हिस्सा 
१/25,मेघा पुत्र भोपतिया 
हिस्सा १/२५, रामकुअरी पुत्री 
भोपतिया हिस्सा १/२५, 
रामकली पुत्री भोपतिया 
हिस्सा १/२५ जाती माहोर 
निवासी ग्राम भूमि स्वामी 
अहस्तांतरणी 

4443 
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0.309|मुन्नी Tat बुद्धू हिस्सा /4, 
राजकुमार पुत्र बुद्ध हिस्सा 
4/4 ८, मीरा पुत्री बुद्ध हिस्सा 
4/42, रामकटोरी बेवा बुद्धू 
जाति ब्रा हिस्सा 4/4 भाग 
पता दिमनी अम्बाह मुरैना 
म.प्र. भूमिस्वामी 
अहस्तांतरणीय 
4444 


| 42 निजी सिंचित 0.057दिवेन्द्र सिंह पुत्र चतुर सिंह 
जाति ठाकुर पता दिमनी 
अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
42 


0.457[दिशराज सिंह पुत्र नाथूसिंह 
हिस्सा ॥/3, सोमवती बेवा 
मातादीन जाति ठाकुर हिस्सा 
4/3 भाग, मनोज पुत्र 


चन्द्रशेखर, ऋषिकेश पुत्र 
चन्द्रशेखर जाति ब्रा हिस्सा 
/6 भाग पता दिमनी अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 

43 

शारदादेवी बेवा नाहरसिंह 
हिस्सा 4/30 भाग, सुमनदेवी 
पत्नी जनवेद सिंह हिस्सा /20 
भाग, रजनीदेवी पत्नी मेहताब 
सिंह हिस्सा ॥/20 भाग, 
रामविलास पुत्र नाहरसिंह 
हिस्सा ॥/30 भाग, मनोज पुत्र 
नाहरसिंह हिस्सा /30 भाग, 
गिरिजादेवी बेवा बहादुर सिंह 
हिस्सा /40, जनवेद पुत्र 
बहदुर सिंह हिस्सा ॥/40, 
मेहताब सिंह पुत्र बहादुर सिंह 
हिस्सा 7/40, विद्यादेवी पुत्री 
बहादुर सिंह हिस्सा ॥/40 
भाग, लालसिंह पुत्र रामचंद्र 
सिंह हिस्सा 2/45 भाग, 
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ators सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह 
हिस्सा ॥/30 महेन्द्र सिंह पुत्र 
रामचंद्र सिंह हिस्सा 7/30 
भाग मायादेवी पुत्री नाहर 
सिंह हिस्सा 4/2 जाति ot पता 
अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

44 


रूस्तम सिंह पुत्र गंगा सिंह 
हिस्सा ॥/3 भाग, बीनादेवी 
बेवा बहोरन सिंह हिस्सा 

4/2 , पुष्पेन्द्र सिंह पृत्र 
बहोरन सिंह हिस्सा /72, 
दिनेश सिंह पुत्र बहोरन सिंह 
हिस्सा 7/2, शिवीकुमारी 
पुत्री सुदीप सिंह हिस्सा 4/42 
भाग, शिवनन्दन पुत्र गंगा सिंह 
हिस्सा 4/3 भाग जाति ot पता 
अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

45 


400 2 निजी सिंचित 0.006|शारदादेवी बेवा नाहरसिंह 
हिस्सा 4/30 भाग, सुमनदेवी 
पत्नी जनवेद सिंह हिस्सा ॥/20 
भाग, रजनीदेवी पत्नी मेहताब 
सिंह हिस्सा /20 भाग, 
रामविलास पुत्र नाहरसिंह 
हिस्सा ॥/30 भाग, मनोज पुत्र 
नाहरसिंह हिस्सा /30 भाग, 
गिरिजादेवी बेवा बहादुर सिंह 
हिस्सा /40, जनवेद पुत्र 
बहदुर सिंह हिस्सा ॥/40, 
मेहताब सिंह पुत्र बहादुर सिंह 
हिस्सा 7/40, विद्यादेवी पुत्री 
बहादुर सिंह हिस्सा ॥/40 
भाग, लालसिंह पुत्र रामचंद्र 
सिंह हिस्सा 2/45 भाग, 
ators सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह 
हिस्सा 4/30 महेन्द्र सिंह 
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सिंचित 


| 
| 


रामचंद्र सिंह हिस्सा /30 


भाग मायादेवी पुत्री नाहर 
सिंह हिस्सा 7/2 जाति ot पता 
अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

24 


0.042|विमलेश पत्नी dex सिंह 


हिस्सा /5 भाग, Agate सिंह 
पुत्र जबरसिंह हिस्सा 
8/295, इन्दलसिंह पुत्र 
जबरसिंह हिस्सा 78/4295, 
बालकृष्ण सिंह पुत्र जबरसिंह 
हिस्सा 8/4295, श्यामवीर 
सिंह पुत्र जबरसिंह हिस्सा 
48/4295, शकुन्तला पुत्री 
जबरसिंह हिस्सा 78/4295, 
प्रेमवती पुत्री जबरसिंह हिस्सा 
48/4295, सरला पुत्री 
जबरसिंह हिस्सा 48/4295 
भाग, विद्यादेवी पत्नी वीरेन्द्र 
सिंह हिस्सा 56/485 भाग, 
जनक सिंह पुत्र डोंगर सिंह 
हिस्सा 2/5 भाग जाति St पता 
अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

326 


0.494|वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह 
37|4iea पुत्र भारत सिंह हि 


| 


हिस्सा /2, महेन्द्र सिंह TAT 
रामचन्द्र सिंह हिस्सा ॥/2 
जाति ठाकुर भाग भूमिस्वामी 
327 


2/5, प्रेमादेवी पुत्री भारत 
सिंह हिस्सा 2/45, मोहनसिंह 
हिस्सा 3/40, देवीसिंह हिस्सा 
3/40, रामलखनसिंह हिस्सा 
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05 329 निजी 0.095 


406 333 निजी सिंचित 037 


3/40, सहदेव सिंह हिस्सा 


3/40 पुत्रगण होतमसिंह, 
सुरेन्द्र हिस्सा /20 रामनरेश 
हिस्सा ॥/20 , नरेन्द्र सिंह 
हिस्सा 4/20 पुत्रगण 
धाधूसिंह, धाथूसिंह पुत्र 
प्यारेसिंह हि. 3/20 जाति ठा, 
रामप्रताप उर्फ गुड़ हिस्सा 
2/45 रामकिशोर उर्फ पण्डित 


हिस्सा 2/45, रामबहादुर उर्फ 
भूरा हिस्सा 2/45 पुत्रगण 
वीरेन्द्र जाति ot पता निवासी 
ग्राम भूमिस्वामी 

328 


वीरेन्द्र पुत्र भारत सिंह हि 
2/5, प्रेमादेवी पुत्री भारत 
सिंह हिस्सा 2/45, मोहनसिंह 
हिस्सा 3/40, देवीसिंह हिस्सा 
3/40, रामलखनसिंह हिस्सा 
3/40, सहदेव सिंह हिस्सा 
3/40 पुत्रगण होतमसिंह, 
सुरेन्द्र हिस्सा ।/20 रामनरेश 
हिस्सा ॥/20 , नरेन्द्र सिंह 
हिस्सा 4/20 पुत्रगण 
धाधूसिंह, धाथूसिंह पुत्र 
प्यारेसिंह हि. 3/20 जाति ठा, 
रामप्रताप उर्फ गुड़ हिस्सा 
2/45 रामकिशोर उर्फ पण्डित 
हिस्सा 2/45, रामबहादुर उर्फ 
भूरा हिस्सा 2/45 पुत्रगण 
वीरेन्द्र जाति ठा पता निवासी 
ग्राम भूमिस्वामी 

329 

रामकिशोर उर्फ पंडित पुत्र 
वीरेन्द्र सिंह हिस्सा /9, 
रामबहादुर उर्फ भूरा पुत्र 


attra fae हिस्‍सा /9 
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वीरेन्द्र सिंह हिस्सा /9 भाग, 
वीरेन्द्र सिंह पुत्र भारत सिंह 
हिस्सा ॥/3, प्रेमादेवी पुत्री 


भारत सिंह हिस्सा ॥/3 भाग 
जाति ठा पता दिमनी अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
333 
40... 334 निजी सिंचित 0.328/|श्रीकृष्ण पुत्र भमरू हिस्सा 
6/69 , दिनेश पुत्र भमरू 
जाति धोबी हिस्सा 6/69 
भाग, मुन्नीबाई पत्नी धनीराम 
जाटव हिस्सा /69 भाग, 
मायादेवी पत्नी रामबरन 
जाटव हिस्सा 23/69 भाग, 
श्रीलाल हिस्सा /9 रामख्त्यार 
हिस्सा ॥/9 पुत्र श्यामलाल 
जाति धोबी, सरस्वती बेवा 
श्यामलाल जाति धोबी हिस्सा 
4/9 भाग पता अम्बाह मुरैना 
म.प्र. भूमिस्वामी 
334 
408. 335 निजी सिंचित 0.209|रिमकिशोर उर्फ पंडित पुत्र 
वीरेन्द्र सिंह हिस्सा /9, 
रामबहादुर उर्फ भूरा पुत्र 
वीरेन्द्र सिंह हिस्सा /9, 
रामप्रताप उर्फ TSS पुत्र 
वीरेन्द्र सिंह हिस्सा /9, 
ates fe पुत्र भारत सिंह 
हिस्सा ॥/3, प्रेमादेवी पुत्री 
भारत सिंह हिस्सा ॥/3 भाग 
जाति ठा पता दिमनी अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
335 


409. 336 निजी सिंचित 0.495|भ्रीकृष्ण पुत्र भमरू हिस्सा 
6/69, दिनेश पुत्र भमरू जाति 
धोबी हिस्सा 6/69 भाग, 
मुन्नीबाई पत्नी धनीराम जाटव 
हिस्सा 44/69 भाग, मायादेवी 
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23/69 भाग, श्रीलाल हिस्सा 
/9 रामख्त्यार हिस्सा ॥/9 
पुत्र श्यामलाल जाति धोबी , 
सरस्वती TAT श्यामलाल 
जाति धोबी हिस्सा ॥/9 भाग 
पता अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

336 


69|मानसिंह पुत्र रामजीलाल 
हिस्सा 2/45 भाग, रामवती 
पुत्री रामजीलाल हिस्सा 
4/5, मातादीन पुत्र गंगाराम 
हिस्सा /40, दाताराम पुत्र 
गंगाराम हिस्सा 4/0 जाति 
माहौर, ओमवती पत्नी 
रामबक्स सिंह हिस्सा 4/5 , 
जनकर्सिंह पुत्र डोंगरसिंह जाति 
ठा feet ॥/5 भाग पता 
दिमनी अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
34 


0.244|/ATate पुत्र रामजीलाल 
हिस्सा 2/45 भाग, रामवती 
पुत्री रामजीलाल हिस्सा 
4/5, मातादीन पुत्र गंगाराम 
हिस्सा 4/70, दाताराम पुत्र 
गंगाराम हिस्सा /40 जाति 
माहौर, ओमवती पत्नी 
रामबक्स सिंह हिस्सा ॥/5, 
जनकसिंह पुत्र डोंगरसिंह जाति| 
ot feet ॥/5 भाग पता 
दिमनी अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 


3 
442 343 सरकारी रास्ता 034|मिध्यप्रदेश शासन 
443 345 निजी 0.003|परसराम पुत्र सभाराम हिस्सा 
/48, कृपालसिंह 
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रामसागर हिस्सा ॥/48, 
बुद्धरसिंह पुत्र रामसागर हिस्सा 
4/48, रामपाल सिंह पुत्र 
रामेश्वर हिस्सा ॥/48, 
शिशुपाल सिंह पुत्र रामेश्वर 
हिस्सा ॥/48 , रामानंद सिंह 
पुत्र सत्येन्द्र सिंह हिस्सा 
827/4446, राघवेन्द्र सिंह 
पुत्र सतेन्द्र सिंह हिस्सा 
827/446 , बृजभान सिंह 
पुत्र सभाराम हिस्सा ॥/48 
भाग, लक्ष्मी बेवा रामब्रज 
हिस्सा /444, रामकुमार TT 
रामबृज हिस्सा /444, गजेन्द्र 
पुत्र रामबृज हिस्सा /444 
भाग, नरहरि पुत्र भगवंत सिंह 
हिस्सा /448, अशोक पुत्र 
भगवंत सिंह हिस्सा /48 
भाग, सुनीतादेवी पत्नी कोमल 
सिंह हिस्सा 875/2208 भाग, 
सत्यभान सिंह पुत्र सभाराम 
सिंह हिस्सा ॥/48, सतेन्द्र सिंह 
पुत्र रामवीर सिंह हिस्सा 4/48 
भाग जाति ठा पता मुरैना 
म.प्र. भूमिस्वामी 

345 


0.008|जालिमसिंह पुत्र श्रीगोविंद 


हिस्सा 4/9 भाग, मीरादेवी 
ear मुन्ना सिंह हिस्सा ॥/450, 
अरबिन्द पुत्र मुन्ना सिंह हिस्सा 
4/450, योगश पुत्र मुन्ना सिंह 
हिस्सा 7/450, बीरेन्द्र पुत्र 
मुन्ना सिंह seat 4/450, 
लाली पुत्री मुन्ना सिंह हिस्सा 
4/450 भाग, Tarte Tat 
सोवरन सिंह हिस्सा /96, 
अनीता पुत्री सोवरन सिंह 
हिस्सा /96, सुनीता पूत्री 
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सोवरन सिंह हिस्सा 4/96 


भाग, मिथिलेश बेवा बाबूसिंह 
हिस्सा /492, मुनेन्द्र पुत्र 
बाबू सिंह हिस्सा /492, 
सोमवती बेवा मातादीन 
हिस्सा /9 भाग, रामदीन पुत्र 
शिवसिंह हिस्सा /90, 
अतरसिंह पुत्र शिवसिंह हिस्सा 
4/90, लल्लूसिंह पुत्र शिवसिंह 
हिस्सा ॥/90, निर्मलादेवी बेवा 
हवलदार सिंह हिस्सा ॥/90 
भाग, अमरसिंह पुत्र श्रीगोविंद 
हिस्सा /9, वंशीधर उर्फ 


नारायण सिंह हिस्सा /9, 
दिशराज सिंह पुत्र नाथूसिंह 
हिस्सा 4/9 हिस्सा 4/9 भाग, 
किशनप्यारी sar रामखिलाड़ी 
हिस्सा /54, बृजमोहन पुत्र 
रामखिलाड़ी हिस्सा /54, 
मदनमोहन पुत्र रामखिलाड़ी 
हिस्सा /54 भाग, फूलवती 
बेवा फूलसिंह हिस्सा 4/8 
भाग, श्यामसुन्दर सिंह पुत्र 
सरदार सिंह हिस्सा ॥/24 
भाग, शान्ति बेवा केदार सिंह 
हिस्सा 4/72, संदीप पुत्र केदार 
सिंह हिस्सा ॥/72, रंजीत पुत्र 
किदार सिंह हिस्सा /72 भाग, 
कंठश्री बेवा खुशीलाल हिस्सा 
/(68, राजासिंह पुत्र 
खुशीलाल हिस्सा /768, 
सुनील सिंह पुत्र खुशीलाल 
हिस्सा /54, राधेश्याम पुत्र 
खुशीलाल हिस्सा ॥/54, 
जण्डेल सिंह पुत्र खुशीलाल 
हिस्सा /54, कमलेश 
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खुशीलाल हिस्सा /468 
भाग, शारदादेवी पत्नी लेकेन्द्र 
सिंह हिस्सा 7/672, जसिका 
पुत्री लेकेन्द्रसिंह हिस्सा 
/672, त्रेया Tat लेकेन्द्र सिंह 


हिस्सा /672, शुभम पुत्र 
लेकेन्द्र सिंह जाति ठा हिस्सा 
4/672 भाग पता अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 
377 


445 —‘|I378 निजी 0.474|द्विन्द्र सिंह पुत्र ade सिंह 
हिस्सा 22/46 भाग, बालकृष्ण 
पुत्र जबरसिंह हिस्सा 24/46 
भाग जाति ठा पता दिमनी 
अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
३78 


446 379 निजी 0.08|परसराम पुत्र सभाराम हिस्सा 
4/48, कृपालसिंह पूृत्र 
रामसागर हिस्सा ॥/48, 
बुद्धर्सिंह पुत्र रामसागर हिस्सा 
4/48, रामपाल सिंह पूत्र 
रामेश्वर हिस्सा /48, 
शिशुपाल सिंह पुत्र रामेश्वर 
हिस्सा ॥/48 , रामानंद सिंह 
पुत्र सत्येन्द्र सिंह हिस्सा 
827/4446, राघवेन्द्र सिंह 
पुत्र सतेन्द्र सिंह हिस्सा 
827/446 , बृजभान सिंह 
पुत्र सभाराम हिस्सा ॥/48 
भाग, लक्ष्मी बेवा रामब्रज 
हिस्सा /444, रामकुमार TT 
रामबृज हिस्सा /444, गजेन्द्र 
पुत्र रामबृज हिस्सा /444 
भाग, नरहरि पुत्र भगवंत सिंह 
हिस्सा /448, अशोक पुत्र 
भगवंत सिंह हिस्सा /48 
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सिंह हिस्सा 875/2208 भाग, 
सत्यभान सिंह पुत्र सभाराम 
सिंह हिस्सा ॥/48, aces सिंह 
पुत्र रामवीर सिंह हिस्सा ॥/48 
भाग जाति ठा पता मुरैना 
म.प्र. भूमिस्वामी 

३79 


373|नारायण सिंह पुत्र रामचित्र 


सिंह जाति ठाकुर पता दिमनी 
अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

380 


0. 

448.. |/38 निजी सिंचित 0.4 I|learrarax सिंह पुत्र सरदार 
सिंह जाति ठा पता दिमनी 
अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
38॥/ 

49... 384 निजी सिंचित 0.42\lerifa बेवा केदार सिंह हिस्सा 
4/3, रंजीत पुत्र केदार सिंह 
हिस्सा ॥/3, संदीप पुत्र केदार 
सिंह हिस्सा 4/3 जाति ot पता 
दिमनी अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 
38/2 


20 ~=—*|i/384 निजी सिंचित 0.046]|मुनेन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह 
हिस्सा /2, अमित सिंह पूत्र 
जयसिंह हिस्सा 4/6, सुमित 
सिंह पुत्र जय सिंह हिस्सा 4/6, 
अनिल सिंह पुत्र जय सिंह सभी 
हिस्सा 4/6 भाग जाति ठा पता 
दिमनी अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

38/3 


424..._|389 निजी सिंचित 0.044[|मिहनसिंह पुत्र होतमसिंह 
हिस्सा 5/48, देवीसिंह पुत्र 
होतम सिंह हिस्सा 5/48, 
रामलखन सिंह पुत्र होतम सिंह 
हिस्सा 5/48, सहदेव 


— 


—s 


THE GAZETTE OF INDIA : 


EXTRAORDINARY 


[PART II—SEC. 3(ii)] 


23 सरकारी नाला 
405/255 aware असिंचित 0.004]|(srrerfta) म.प्र. शासन 
405/(255 


[TT 


होतमसिंह हिस्सा 5/48 भाग, 


fret पुत्री होतमसिंह हिस्सा 
4/24, मुन्नी पुत्री होतमसिंह 
हिस्सा /24 भाग, सुरेन्द्र सिंह 
पुत्र धांधूसिंह हिस्सा 7/72, 
नरेन्द्र सिंह पुत्र धांधूसिंह 
हिस्सा 7/42 भाग, धांधूसिंह 
पुत्र प्यारेसिंह हिस्सा ॥/4 
भाग, राजकुमारी बेवा 
रामनरेश सभी हिस्सा ॥/36, 
सुनील पुत्र रामनरेश सभी 
हिस्सा ॥/36, संगीता पुत्री 
रामनरेश जाति St हिस्सा 
4/36 भाग पता दिमनी 
अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

389 


सिंह जाति ठाकुर पता दिमनी 
अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

390 


0.004|((शासकीय) म.प्र. शासन 


0.053|श्यामसुन्दर सिंह पुत्र सरदार 


सिंह जाति ठा पता दिमनी 
अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

406/2 
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426 407 निजी fara 0.298|किशनप्यारी sar रामखिलाड़ी 
रामखिलाड़ी हिस्सा ॥/3 
मदनमोहन पुत्र रामखिलाड़ी 
हिस्सा ॥/3 भाग जाति ot पता 
दिमनी अम्बाह मुरैना म.प्र 


जाति ठाकुर पता दिमनी 
अम्बाह मुरैना म.प्र. 
भूमिस्वामी 

409 


जाति ठाकुर पता दिमनी 
अम्बाह मुरैना म.प्र 
भूमिस्वामी 

443 


3 44 निजी 0.003॥उर्मिला पत्नी लटूरी प्रसाद 
जाति गोस्वामी हिस्सा 4/4 
भाग, रामसेवक पुत्र बद्रीप्रसाद 
हिस्सा /6, spars Ta 
बद्री प्रसाद हिस्सा 4/76, 
माखनसिंह पुत्र बढ़ी प्रसाद 
हिस्सा /6, सत्यवती पुत्री 
sat प्रसाद हिस्सा 7/46 जाति 

ब्राम्हण, श्रीलाल पुत्र 
पुनीतराम हिस्सा ॥/30, 
रबीन्द्र पुत्र पुनीतराम हिस्सा 
4/30, बबलू पुत्र पुनीतराम 
हिस्सा /30, कमला पुत्री 
हिस्सा ॥/30 , 
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विमला पुत्री पुनीतराम हिस्सा 
4/30 जाति गोस्वामी 
श्रीकृष्ण पुत्र मातादीन हिस्सा 
4/8, पाचोबाई पुत्री 
मातादीन हिस्सा /78 
प्रेमाबाई पुत्री मातादीन हिस्सा 
4/8, लटूरीप्रसाद पुत्र 
नाथूराम जाति गोस्वामी 
हिस्सा 4/6 भाग पता दिमनी 
अम्बाह मुरैना म.प्र 
भूमिस्वामी 
44 

“ 


432... 422 सरकारी असिंचित 047|(शासकीय) म.प्र. शासन 


जाति ठाकुर पता दिमनी 
अम्बाह मुरैना म.प्र 
भूमिस्वामी 

423 


जालिम सिंह पुत्र श्रीगोविन्द 
जाति ठाकुर पता दिमनी 
अम्बाह मुरैना म.प्र 
भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 
424 


435._|830 निजी सिंचित 206|सीमादेवी पत्नी श्रीगोविन्द 
जाति ब्राम्हण पता दिमनी 
अम्बाह मुरैना म.प्र 
भूमिस्वामी 
830 


436 834 निजी सिंचित 33|यदुवीर पुत्र जबरसिंह हिस्सा 


2 
& 
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I/7, इन्दल सिंह पुत्र जबर 
सिंह हिस्सा 4/7, बालकृष्ण 
पुत्र जबरसिंह हिस्सा /7 
श्यामवीर पुत्र जबरसिंह 
हिस्सा 4/7, शकुन्तला पुत्री 
जबरसिंह हिस्सा ॥/7, प्रेमवती 
पुत्री जबरसिंह हिस्सा /7 
शरला पुत्री जबरसिंह हिस्सा 
4/7 जाति ST पता अम्बाह 
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0.497[रामनिवास पुत्र शिवचरण 
जाति ब्रा पता दिमनी अम्बाह 
मुरैना म.प्र. भूमिस्वामी 


Total 29.0309 


[फा. सं. NHAI/PIU-GWL/Agra-Gwl-Section/2023-24/00/3D2] 
अभय जैन, निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd August, 2024 


9.0. 3558(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, 596 73९०6:0772/2023 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, 
Sub-section (ii) issued under sub-section () of section 3A of the National Highway Act, 956 (48 of 956) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning/six laning, etc.), maintenance, 
management and operation of Greenfield Highway in the stretch of land from Km. 46.885 to Km. 48.035 & 
Km. 5.970 to Km. 55.785 (Sub Divisional officer Revenue, Ambah, District Morena) in the District of MORENA in 
the State ofp MADHYA PRADESH 

And whereas the substance of the said notification has been published in “Nai Duniya” and “Free Press” 
both dated 5/2/2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and 
settled the same appropriately; 

And whereas, in pursuance of sub-section (l) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (.) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Greenfield Highway in 
the stretch of land from Km. 46.885 to Km. 48.035 & Km. 5.970 to Km. 55.785 (Sub Divisional officer 
Revenue, Ambah, District Morena) in the District of MORENA in the State of MADHYA PRADESH 


tate: MADHYA PRADESH District: MORENA 


SI. No. || Survey/Plot Type of Land _||/Nature of Land Area Name of Land 
Number (in Hectares) Owner/Interested Person 
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2 I2 Private Irrigated 0.062}|Omprakash share /24, 
Radheshyam share /24, 
Radhacharan share /24, 
Mungaram share [/24 S/o 
Ramgopal, Shanti share /24, 
Omwati, share I/24 Daughter of 
Ramgopal, Ramkhiladi son of 
Patiram Share /4, Rambabu son 
of Parmanand Share [/4, Heera 
wife of Parmanand all Share ।/4 
Address Aisah Ambah Morena 
M.P. landowner 
2 

3 3 


Private Irrigated 0.03||Mahendra, Vijendra, Tej Pratap, 
Gajendra, Tillu Bhura Singh, son 
of Natthi Singh, Bhagwan Dei, 
Rajo Bai daughter of Natthi 
Singh, share /6, Ramnaresh son 
of Maharaj Singh, share /6, Jai 
Singh son of Sonpal, share ।/3, 
Dharam Singh, Lakhan. , Suresh 
Ramesh Mahavir son of Ramji 
Lal equal share 4/9, Shrilal son 
Bedri share /45, Taufi widow 
Jwala Prasad share /45, Savitri 
widow Mohan Singh Ramesh 
Mahesh Ravindra Yogendra son 
of Mohan Singh equal share 
/90, Ramrati widow 
Ramnaresh, Ramotar Dinesh 
Banwari sons Ramnaresh equal 
Share /90, Rambharoshi, 
Charan Singh sons Devi Singh 
equal Share /45, Triveni widow 
Phool Singh, Ganga Singh, 
Krishna Singh, Bharat Singh, 
Rajkumar, Prakash sons Phool 
Singh equal /45. ,Jati Thakur 
resident village land owner 
3 


4 24 Government River 2.755||(River) M.P. Government 
24 

5 39 Government Unirrigated 0.35]|(Behad) M.P. Government 
39 

| | 4] Government Unirrigated 0.73 ||(Behad) M.P. Government 
4] 

7 42 Government Unirrigated .5)]|\(Behad) M.P. Government 
42 


7 958 Private Irrigated 0.0i4||Rajveer Singh S/o Sumer Singh 
Jati Thakur Address Village 
Baghpura, Mauja Jakhona 
Bhumi Swami 
958 


| | 2023 Government Canal 0.032||(Canal) M.P. Government 
2023 

0 2024 Government Canal 0.29)|(Canal) M.P. Government 
2024 
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2 2028 Private Irrigated 0.7]|/Ramprakash singh Ramkrishna 
Ramdas S/o Roshan Singh Jati 
Gurjar Address niwasi Village 
Lehar Bhumiswami 
2028 


3 2072 Government Canal 0.25||(Canal) M.P. Government 
2072 


4 2073 Private Irrigated 0.0i]/Ramprakash singh Ramkrishna 
Ramdas S/o Roshan Singh Jati 
Gurjar Address niwasi Village 
Lehar Bhumiswami 
2073 

5 2075 Private Irrigated 0.036||Ramprakash singh Ramkrishna 
Ramdas S/o Roshan Singh Jati 
Gurjar Address niwasi Village 
Lehar Bhumiswami 
2075 


Village: Lahar 


6 44 Government Canal 0.004)|(Canal) M.P. Government 
44 


॥7 I52 Private Irrigated 0.002||Bhoop Singh S/o Ramdayal 
Share I/5 , Udalsingh Urf 
Sugharsingh S/o Ramdayal 
Share I/5 , Raghuvir Singh S/o 
Ramdayal Share I/5 , Prakashi 
S/o Ramdayal Share I/5 , Rimita 
S/o Ramdayal Share /5 Caste 
Gurjar Address Lehar Ambah 
Morena M.P. Landowner 
I52 

8 56 Private Irrigated 0.002|/Hari Singh s/o Hubbalal Share 
29/86, Jabarsingh s/o Hubbalal 
Share 29/86, Vijay Singh s/o 
Hubbalal Share 2/43, Punjab 
Singh s/o Khubesingh share 
2/43 Caste Gurjar address 
Lehar Ambah Morena M_P. 
Landowner 
l56 


9 57 Government Rasta 0.05]|(Road) M.P. Government 
57 


20 58 Private Irrigated 7 Dayakodevi Bewa Punjab Singh 
Share /5, Ramprakash S/o 
Punjab Singh Share /5, 
Vikramsingh S/o Punjab Singh 
Share /5, Ramkhiladi S/o 
Punjab Singh Share I/5, Ranvir 
Singh S/o PunjabSingh Share I/5 
Caste Gurjar Address Lehar 
Ambah Morena M.P. Landowner 


2! I59 Private Irrigated 0.38]|Ashok Singh Urf Shyamsunder 
son of Ramlachin Share 2/5, 
Narpati son of Ramlachin Share 
Bholaram 
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Virendrasingh son of Ramlachin 


Share 2/5, Dashrath Singh son 
of Ramlachin Share 2/5, , 
Ramkatori Bewa Ramlakhin 
Share 7/5 Caste Gurjar address 
Lehar Ambah Morena M.P. 
Landowner 

59 


Ramrati Devi wife Dularam Jati 
Gurjar Address Lehar Ambah 
Morena M.P. Landowner 

60 


Baburam s/o Chandan Singh 
Shares /3, Ramdin s/o Chandan 
Singh Shares /3, Ramsahay s/o 
Chandan Singh Shares [/3 Caste 
Gurjar Address Lehar Ambah 
Morena M.P. Landowner 

l64 


Dularam S/o Harikant Singh 
Caste Gurjar Address Lehar 
Ambah Morena M.P. Landowner 
l63 


Ramrati Devi wife Dularam Jati 
Gurjar Address Lehar Ambah 
Morena M.P. Landowner 

64 


Kamladevi Bewa Ramdayal 
Shares I/5 , Birbalsingh s/o 
Ramdayal Shares I/5 , Rajbir 
Singh s/o Ramdayal Shares I/5 , 
Dashrath Singh s/o Ramdayal 
Shares I/5 , Vinod Singh s/o 
Ramdayal Shares /5 Caste 
Gurjar Address Lehar Ambah 
Morena M.P. Landowner 

74 


Mu. Maltidevi Bewa Ranveer 
Singh Hari Om son of Ranvir 
Jati Gujarta. Address Village 

Landowner 

I75 


Dularam S/o Harikant Singh 
Caste Gurjar Address Lehar 
Ambah Morena M.P. Landowner 
l76/I 


Autar Singh S/o Harikanth Singh 
Share |9/37 Caste Guryjar, 
Munna Singh S/o Mansaram 
Share |8/37 Caste Gurjar 
Address Lehar Ambah Morena 
M.P. Landowner 

| | /6/2 


Ramprakash S/o Roshan Singh 
Share /3, Ramdas S/o Roshan 
Singh Share !/3, Ramkrishna S/o 
Roshan Singh Share /3 Caste 
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l77 


23] Government Rasta 0.059||(Road) M.P. Government 
23] 


26] Private Irrigated 0.02}/Parimal Singh S/o Nain Singh 
Share !/2, Komesh W/o 
Parimalsingh Share [/2 Caste 
GurjarAddress Lehar Ambah 
Morena M.P. Landowner 
26] 
262 Private Irrigated 0.79||Krishan Pal Singh S/o Ajmer 
Singh Share /3, Punjab Singh 
S/o Ajmer Singh Share /3, 
Bhogiram Singh S/o Ajmer 
Singh Share !/3 Caste Gurjar 
Address Adarsh Nagar Pinto 
Park Gwalior Morena M.P. 
Landowner 
262 
263 Private Irrigated 0.388]|Kamladevi Bewa Manshi Singh 
Share I/2, Sadhu Singh S/o 
Mushisingh Share |/2 Caste 
Gurjar Address Lehar Ambah 
Morena M.P. Landowner 
263 
265 Private Irrigated KKamladevi Bewa Manshi Singh 
Share I/2, Sadhu Singh S/o 
Mushisingh Share |/2 Caste 
GurjarAddress Lehar Ambah 
Morena M.P. Landowner 
265 


34 

35 

36 267 Private Irrigated 0.302)|Krishan Pal Singh S/o Ajmer 
Singh Share I/3, Punjab Singh 
S/o Ajmer Singh Share /3, 
Bhogiram Singh S/o Ajmer 
Singh Share !/3 Caste Gurjar 
Address Adarsh Nagar Pinto 
Park Gwalior Morena M.P. 
Landowner 
267 

| 

38 

| 


7 268 Private Irrigated 0.379]||Narad alias Birbal S/o 
Parshottam Jati Gurjar Address 
Lehar Ambah Morena M_P. 
Landowner 
268 
Private Irrigated 0.077||Officer S/o Garsingh Share /2, 
Balvir S/o Garsingh Share |/2 
Caste Gurjar Address Ambah 
Morena M.P. Landowner 
269 


Private Irrigated 0.583 


Satyabhan s/o Harinandan Share 
/6, Bachan Singh s/o 
Harinandan Share /6 , Meera 
Bewa Jiledar Singh Share /2, 
Ramkishore s/o Jiledar Singh 
Share /2, Gaurav s/o Jiledar 
Singh Share /2, Mahipal s/o 
Jiledar Singh Share /2 
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/3 Caste Gurjar address Lehar 
Morena M.P. Landowner 


289 Government Rasta 0.052||(Road) M.P. Government 
289 


306 Private Irrigated 0.88]/Rajendra Singh Ba 
Radheshyam Naba. Sons of 
Kamalsingh M. Ramkuari Beva 
Kamal Share I/3, Rajveer Singh 
Naba. S/o Banshi Singh Sir. Ma 
Kud Vacharam Share I/3, 
Munnalal Naba. Sons Mukandi 
Mukandi Mu. Ramkali Bewa 
Mukandi Share /3 Caste Bathai 
Address Village Landowner 
306 

307 Private Irrigated 0.624||Angoori Bewa Kedar Singh 
Share /6, Ramesh S/o Kedar 
Singh Share |/6, Vishambhar 
S/o Kedar Singh Share 4/6, 
Ranvir S/o Kedar Singh Share 
/6, Jasrath S/o Kedar Singh 
Share /6, Bharat S/o Kedar 
Singh Share /6 Caste Gurjar 
Address Lehar Ambah Morena 
M.P. Landowner 
307 


308 Private Irrigated 0.045||Bhuribai Bewa Kamalsingh 
Share /0, Virendra Singh son 
of Kamalsingh Share [/0, Puran 
Singh son of Kamalsingh Share 
/l0, Sikander Singh son of 
Kamalsingh Share /0, 
Prarthana Singh son of 
Kamalsingh Share [/0, Jagdish 
son of Nain Singh Share 4/0, 
Udal son of Nain Singh Share 
/l0, Lachiman Singh son of 
Nain Singh Share /0, Parimal 
Singh son of Nain Singh Share 
/L0, Gajendra Singh son of 
Nain Singh Share /0 Caste 
Gurjar Share address Lehar 
Ambah Morena M.P. Landowner 
308 


309 Government Rasta 0.06l)|(Road) M.P. Government 
309 


390 Private Irrigated 0.0i8]/Ramveer Rakesh Dewan son of 
Dwarika Prasad 0.32 Mahavir 
S/o Puran H. 0.30 Rate Share I/2 
Rajveer S/o Bashi M. Deewnia 
Bewa Bashi Hi |/2 Jati Badai 
Address R/o Village Landowner 
390 

39] Private Irrigated 0.32}|Angoori Bewa Siyaram Share 
86/856, Ajaypal S/o Siyaram 
Share 86/856, Raju S/o Siyaram 
Share 86/856, Kartar S/o 
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Siyaram Share 86/856, Sarla S/o 
Siyaram Share 86/856, Manjesh 
Minor S/o Siyaram Share 86/856 
Caste Gurjar , Shyamwati W/o 
Wacharam Share 7/07 , 
Rajendra Singh S/o Kamalsingh 
Share 7/32], Radheshyam S/o 
Kamalsingh Share 7/32], 
Rajkumari Bewa Kamalsingh 
Share 7/32] , Rajveer S/o Banshi 
Share 7/l07 Caste Badai, 
Geetabai w/o Satyaveer Share 
86/2568, Ashish s/o Satyaveer 
Share 86/2568, Gautam s/o 
Satyavir Share 86/2568 Caste 
Gurjar Share Address Lehar 
Ambah Morena M.P. Landowner 
47 392 Private Irrigated 0.5}|Angoori Bewa Siyaram Share 
86/856, Ajaypal S/o Siyaram 
Share 86/856, Raju S/o Siyaram 
Share 86/856, Kartar S/o 
Siyaram Share 86/856, Usha S/o 
Siyaram Share 86/856, Sarla S/o 
Siyaram Share 86/856, Manjesh 
Minor S/o Siyaram Share 86/856 
Caste Gurjar , Shyamwati W/o 
Wacharam Share 7//07, 
Rajendra Singh S/o Kamalsingh 
Share 7/07, Radheshyam S/o 
Kamalsingh Share 7/07, 
Rajkumari Bewa Kamalsingh 
Share 707 All Share 7/32 
Share, Rajveer S/o Banshi Share 
7/\07 Caste Badai, Geetabai w/o 
Satyaveer Share 86/2568, Ashish 
s/o Satyaveer Share 86/2568, 
Gautam s/o Satyavir Caste 
Gurjar all Share 86/2568 Share 
Address Lehar Ambah Morena 
M.P. Landowner 
392 


48 393 Private Irrigated 0.003||Parimal Singh S/o Panchisingh 
Jati Thakur Address Lehar 
Ambah Morena M.P. Landowner 
393 


49 396 Government Canal 0.22)|(Canal) M.P. Government 
396 


50 490 Private Irrigated 0.52}|Angoori Bewa Siyaram Share 
86/856 , Ajaypal S/o Siyaram 
Share 86/856 , Raju S/o Siyaram 
Share 86/856 , Kartar S/o 
Siyaram Share 86/856 , Usha S/o 
Siyaram Share 86/856 , Sarla S/o 
Siyaram Share 86/856 , Manjesh 
Minor S/o Siyaram Share 86/856 
Caste Gurjar , Shyamwati W/o 
Wacharam All Share 7/807 
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49] Private Irrigated 


492 Private Irrigated 


494 Private Irrigated 
494 Private Irrigated 


500 Private Irrigated 


Private Irrigated 
Private Irrigated 


0.043 
0.0367 


0.064 


0.I 


Radheshyam S/o Kamalsingh 
Share 7/32], Rajkumari Bewa 
Kamalsingh All Share 7/32 
Share, Rajveer S/o Banshi Share 


7/\07 Caste Badai, Geetabai w/o 
Satyaveer Share 86/2568 , 
Ashish s/o Satyaveer Share 
86/2568 , Gautam s/o Satyavir 
Share 86/2568 Caste Gurjar 
Address Lehar Ambah Morena 
M.P. Landowner 

490 


Ramveer Rakesh Dewan son of 
Dwarika Prasad 0.32 Mahavir 
S/o Puran H. 0.30 Rate Share /2 
Rajveer S/o Bashi M. Deewnia 
Bewa Bashi Hi |/2 Jati Badai 
Address R/o Village Landowner 
49] 


Rameshwar S/o Bhagwan Singh 
Share !/6, Munna Lal S/o 
Bhagwan Singh Share /6, 
Nekram S/o Bhagwan Singh 
Share |/6, Ramveer S/o 
Bhagwan Singh Share /6, 
Anoop S/o Bhagwan Singh 
Share |/6, Gangadevi Bewa 
Bhagwan Singh Share I/6 Caste 
Carpenter Address Lehar Ambah 
Morena M.P. Land owner 

492 


Bhagwan Singh S/o Vishal 
Singh Caste Gurjar Address 
Lehar Ambah Morena M.P. 
Landowner 

494/] 


Rakesh S/o Dwarika Prasad 
Caste Ojha Address Lehar 
Ambah Morena M.P. Landowner 
494/2 


Munnidevi S/o Ramsingh Share 
/4, Betal Singh S/o Laturi Share 
/4, Chhotesingh S/o Laturi 
Share /4 , Radhabai Bewa 
Rajendra Singh Share I/6, 
Jogendra Singh S/o Rajendra 
Singh Share /6, Girraj S/o 
Ram Singh Share /6, Raunu 
S/o Ram Singh I/6 Share Caste 
Gurjar Address Ambah Morena 
M.P. Landowner 

500 


Babu Singh S/o Ramkishan Jati 
Rathore Address Lehar Ambah 
Morena M.P. Landowner 


0.305]|Ram Niwas s/o Baburam Shares 


/5, Man Singh s/o Baburam 
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Baburam Shares /5, Dharam 
Singh s/o Baburam Shares /5, 
Dhaniram s/o Baburam Shares 
/5,e Caste Raithore, Address 
Lehar Ambah Morena M.P. 
Landowner 
502 

58 503 Private Irrigated 0.023]/Ram Niwas s/o Baburam Shares 
/5, Man Singh s/o Baburam 
Shares I/5, Moharsingh s/o 
Baburam Shares /5, Dharam 
Singh s/o Baburam Shares /5, 
Dhaniram s/o Baburam Shares 
/5, Caste Raithore, Address 
Lehar Ambah Morena M.P. 
Landowner 
503 

59 


56 Private Irrigated 0.6|/Rajveer S/o Gyashiram Caste 
Gurjar Address R/o Village 
Bhumi Owner 
56 
7 57 Private Irrigated 0.27|/Rameshwar Singh S/o Jagannath 
Singh Caste Gurjar Address 
Lehar Ambah Morena M.P. 
Landowner 
I5i7/] 
6l 57 Private Irrigated 0.079)|Kok Singh S/o Jagannath Caste 
Gurjar Address Lehar Ambah 
Morena M.P. Landowner 
57/2 
62 52] Private Irrigated 0.94}|Kammod Singh S/o Mungaram 
Share |/2, Lachhobai S/o 
Mungaram Share /2 Caste 
Gurjar Address Lehar Ambah 
Morena M.P. Landowner 
52] 
63 522 Private Irrigated 0.445||Gudiya wife Rajkumar Singh 
alias Rajveer Jati Gurjar Address 
Lehar Ambah Morena M_P. 
Landowner 
522 
64 
65 
7 


523 Private Irrigated 0.094)|Kok Singh S/o Jagannath Caste 
Gurjar Address Lehar Ambah 
Morena M.P. Landowner 
523/] 

523 Private Irrigated 0.69)|[Rameshwar Singh S/o Jagannath 
Singh Caste Gurjar Address 
Lehar Ambah Morena M_P. 
Landowner 
523/2 


524 Private Irrigated 0.277||Rajveer s/o Asharam Share I/5, 
Bakil Singh s/o Asharam Share 
/5, Tehsildar s/o Asharam 
Share /3, Asharam s/o Sardar 
Singh Share I/5 Jati Gurjar , 
Keshobai Bewa Ramkhiladi 
share /5, Rinku s/o 
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Singh s/o Ramkhiladi share /5 
Jati Gurjar address Lehar Ambah 
Morena M.P. Landowner 


67 525 Private Irrigated 0.33]/Ramrati Bewa Laik Singh Share 
/4, Vakil Singh S/o Laik Singh 
Share |/4, Tehsildar S/o Laik 
Singh Share /4, Kaliyan S/o 
Laik Singh Share [/4 Caste 
Gurjar Address Lehar Ambah 
Morena M.P. Landowner 
525 

हु 548 Private Irrigated 0.04]/Keshibai Bewa Ramkhiladi 
Share /2, Rinku Singh S/o 
Ramkhiladi Share /2, 
Harendra Singh S/o Ramkhiladi 
Share [/]2 , Vakil S/o Asharam 
Share [/4, Rajveer S/o Asharam 
Share |/4, Tehsildar S/o Ashram 
Share /4 Jati Gurjar Address 
LLehar Ambah Morena M.P. 
Landowner 
548 

! 549 Private Irrigated 0.34||Keshibai Bewa Ramkhiladi 
Share /2, Rinku Singh S/o 
Ramkhiladi Share /2, 
Harendra Singh S/o Ramkhiladi 
Share [/2, Vakil S/o Asharam 
Share ।/4 , Rajveer S/o Asharam 
Share [/4 , Tehsildar S/o Ashram 
Share /4 Jati Gurjar Address 
Lehar Ambah Morena M.P. 
Landowner 
549 


70 550 Government Canal 0.34)|(Canal) M.P. Government 
550 


हि 597 Private Irrigated 0.002|/Rajveer s/o Asharam Share I/5 , 
Bakil Singh s/o Asharam Share 
/5, Tehsildar s/o Asharam 
Share /3, Asharam s/o Sardar 
Singh Share (/5 Jati Gurjar , 
Keshobai Bewa Ramkhiladi 
share /5 , Rinku s/o 
Ramkhiladi share /5 , 
Harendra Singh s/o Ramkhiladi 
share [/5 Jati Gurjar address 
LLehar Ambah Morena M.P. 
Landowner 
597 

72 598 Private Irrigated 0.043)|Keshibai Bewa Ramkhiladi 
Share /2, Rinku Singh S/o 
Ramkhiladi Share /2, 
Harendra Singh S/o Ramkhiladi 
Share /2 , Vakil S/o Asharam 
Share ।/4 , Rajveer S/o Asharam 
Share /4 , Tehsildar S/o Ashram 
Share ।/4 Jati Gurjar Address 
LLehar Ambah Morena M.P. 
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599 Private Irrigated E 06)|Keshibai Bewa Ramkhiladi 
Share /2, Rinku Singh S/o 
Ramkhiladi Share /2, 
Harendra Singh S/o Ramkhiladi 
Share /2 , Vakil S/o Asharam 
Share I/4 , Rajveer S/o Asharam 
Share /4 , Tehsildar S/o Ashram 
Share ।/4 Jati Gurjar Address 
Lehar Ambah Morena M.P. 
Landowner 
599 


600 Private Irrigated 0.033]/Thansingh S/o Gyasi Singh 
Caste Gurjar Address Lehar 
Ambah Morena M.P. Landowner 
600 


603 Government Rasta 0.04])(Road) M.P. Government 
603 


643 Private Irrigated 0.46]/Mukhtyar S/o Dhandhu Singh 
Share |/2 Share, Tehsildar Singh 
S/o Jasram Singh Share /8 , 
Bakil Singh S/o Jasram Singh 
Share /8 , Ramprakash Singh 
S/o Jasram Singh Share /8 , 
Jairamsingh S/o Jasramsingh 
Share /8 Caste Gurjar Address 
Lehar Ambah Morena M.P. 
Landowner 
643 


644 Government Rasta 0.04)|(Road) M.P. Government 
644 

645 Government Unirrigated 0.074||(Govt) M.P. Government 
645 


646 Government Unirrigated 0.76||Kotwar Gram Lehar 
Sewakhatedar 
646 


648 Private Irrigated 0.554|/Bhanmarsingh s/o Badansingh 
share |/4, Ramdas s/o 
Badansingh share /4, Raghuvir 
s/o Badansingh share /4, 
Ajaypal s/o Badansingh share 
/4, caste Gurjar address Lehar 
Ambah Morena M.P. Landowner 
648 

649 Private Irrigated 0.46]/Bhanmarsingh s/o Badansingh 
share |/4, Ramdas s/o 
Badansingh share /4, Raghuvir 
s/o Badansingh share /4, 
Ajaypal s/o Badansingh share 
/4,caste Gurjar address Lehar 
Ambah Morena M.P. Landowner 
649 


650 Private Irrigated 0.6]/Ramkatori Bewa Girand Singh 
Share /6, Attar Singh S/o 
Girand Singh Share /6 
Ramvaran Singh S/o Girand 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II—SEC. 3(4i)] 


S/o Girand Singh Share /6, 


Jaswant Singh S/o Girand Singh 
Share 4/6, Mahavir Singh S/o 
Girand Singh Share [/6 Caste 
Gurjar Address Lehar Ambah 
Morena M.P. Landowner 

650 


Keshibai Bewa Ramkhiladi 
Share /2, Rinku Singh S/o 
Ramkhiladi Share /2, 
Harendra Singh S/o Ramkhiladi 
Share /l2 , Vakil S/o Asharam 
Share ।/4, Rajveer S/o Asharam 
Share |/4, Tehsildar S/o Ashram 
Share |/4 Jati Gurjar Address 
Lehar Ambah Morena M.P. 
Landowner 

653 


Shambhu Singh son of 
Harikishan Share [/6, Kumher 
Singh son of Harikishan Share 
/l6, Jandel Singh son of 
Harikishan Share /6, Autar 
Singh son of Harikishan Share 
/I6, Kailashi daughter of 
Harikishan Share /6, Ramrati 
daughter of Harikishan Share 
/6, Bharat Singh son of Nihal 
Singh Share [/6, Vijender 
Singh son of Bharat Singh Share 
/6, Shanti Bewa Ramchitra 
Urf Chitrasingh Share I/6, 
Ramnaresh son of Ramchitra Urf 
Chitrasingh Share I/l6, Saheb 
Singh son of Ramchitra urf 
Chitrasingh Share /l6, Ramveer 
son of Ramchitra urf Chitrasingh 
Share 4/6, Rajveer son of 
Ramchitra urf Chitrasingh Share 
/l6, Baliram son of Ramchitra 
urf Chitrasingh Share /6, Tilak 
Singh S/o Ramchitra urf 
Chitrasingh Share /l6, Manoj 
S/o Ramchitra urf Chitrasingh 
Share [/6 Caste Gurjar Address 
Lehar Ambar Morena M.P. 
Landowner 

768 


Mehtab Singh s/o Chhiddu Singh 
Share I/l0, Gabbar Singh s/o 
Chhiddu Singh Share 4/0, 
Keshavsingh s/o Chhiddu Singh 
Share I/I0, Mahesh Singh s/o 
Chhiddu Singh Share 4/0, 
Mantobai Bewa Chhiddu Singh 
Share 4/0 , Hotamsingh s/o 
Chhitar Singh share I/6 Share, 
Vidyaram s/o Hotam Singh 
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5] 


Village: Dimani 


I05 Private Irrigated 0.0524 
405 Private Irrigated 0.506 


88 06 Private Irrigated 0.256 


i 08 Private Irrigated 0.22}|/Bejanti Beva Bharoshi Share 
[/3, Dhaniram S/o Bharoshi 


Hotam Singh Shares /36, 
/Vijayraj s/o Hotam Singh Shares 
/36, Kumhare Singh S/o Hotam 
Singh Shares 4/36, Dadhiram 
S/o Hotam Singh Shares /36 , 
Sovran Singh S/o Moharmani 
Share /8, Kantho Bewa Hakim 
Singh Share /54 Share, Rajvir 
Singh S/o Hakim Singh Share 
/54, Rambraj Singh S/o Hakim 
Singh Caste Gurjar Share /54 
Share, Mahano Bewa 
Moharmeen Share /l8 Share 
Address Lehar Ambah Morena 
M.P. Landowner 

769 


Ramkishan s/o Gulab Singh 
share |/2, Rewati Bewa Maharaj 
Singh Share /6, Shri Krishna 
s/o Maharaj Singh /6, Jagdish 
s/o Maharaj Singh Share I/6 
Rajendra s/o Siyaram share /8 
Halukaram s/o Siyaram Share 
/8, Urmila d/o Maharaj Singh 
caste Kushwaha Share |/6 
address Dimani Ambah Morena 
M.P. Landowner 

l05/I 


Uttam Singh S/o Vijay Singh 
Share |/6, Tularam S/o Vijay 
Singh Share I/6, Ranjit S/o 
Vijay Singh Share I/6, Kalawati 
Bewa Bhamarsingh Share I/6, 
Kalicharan S/o Bhamarsingh 
Share |/2, Madhosingh S/o 
Bhamarsingh Share I/I6, 
Ramesh S/o Bhamarsingh, Sher 
Singh S/o Bhamarsingh Share 
/6, Rameshwar S/o 
Bhamarsingh Share /l6, Bhura 
S/o Bhamarsingh Share /6, 
Vimlesh S/o Bhamarsingh Share 
/6 caste Thakur Address 
Dimani Ambah Morena M.P. 
Landowner 

l05/2 


Gabbar s/o Shiv Charan share 
/6, Hari Singh s/o Bhagri Share 
/3, Ramkishun s/o Bhagari 
share (/3, Jagdish s/o Shiv 
Charan caste Jatav Share /6 
address Dimani Ambah Morena 
M.P. Landowner 

06 
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l09 Private Irrigated 


9] i0 Private Irrigated 
Private Irrigated 


Private Irrigated 0.434 


Share !/3, Ramvaran S/o 
Bharoshi Share /3 caste Jatav 
Address Dimani Ambah Morena 
M.P. Landowner 

08 


Jivaram s/o Chokharia Share /6, 
Lalpati s/o Chokharia Share 
5/24, Chandrabhan s/o 
Chokharia Share 5/24, Nekram 
s/o Chokharia Share 5/24, 
Saligaram s/o Chokharia Share 


5/24 caste Jatav address Dimani 
Ambah Morena M.P. Landowner 
09 


Ramaswarumaramswarup s/o 
pachiya caste sakhwar address 
Dimani Ambah Morena M.P, 
Landowner 

0 


Ramniwas s/o Shiv Charan caste 
Brahman Address Dimani 
Ambah Morena M.P. Landowner 
/2 


Rajvato D/O Prabhu Share /25, 
Bhub devi D/o Prabhu Share 
/25,Resam D/o Prabhu Share 
/25,Subhaddra D/o Prabhu 
Share /25, Munnidevi D/o 
Prabhu share [/25,(:8४ 
Nai,Rajkumar s/o Naadariya 
Share /320, Shreela S/o 
Naadariya share /320, 
Mahaveer s/o Naadriya Share 
/320,Jagdish S/o Naadariya 
Share /320, Shilabai D/o 
Naadariya Share /320, Ramvati 
d/o Naadariya Share /320, 
Somvati Beva naadariya Share 
/320, Darsan S/o Chandu share 
/40, Vijayram s/o Chandu share 
/40, Dolatram s/o chandu share 
/40,rambeti d/o ganesha share 
/30, Angoori D/o Ganesh Share 
/30, Bhogiram S/o Sabhaaram 
Share /240, Banti S/o sabharam 
share /240, Ramsevak S/o 
Sabharam share of /240, 
premsingh s/o sabharam share 
/240, Mamata d/o sabharam 
share |/240, Neeraj D/o 
sabharam [/240, ruby d/o 
sabharam share /240, kesar d/o 
sabharam share [/240 cast 
Mahor, Shreekrishn S/o bhamaru 
share |/20, dinesh s/o bhamaru 
share /20, seeladevi d/o 
Ibhamaru share /20, puspa devi 
d/o bhamaru share [/20 cast 

a devi 
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s/o durg singh share 
/60,mahaveer singh s/o durg 
singh share /60 suresh singh s/o 
durg singh share 4/60 badri 
singh s/o kalyan singh share 
/I5,kisori singh s/o kalyan 
singh shrae /4 cast thakur, 
Baikunti beva natthishare /75, 
naval singh s/o natthi share 
/75, harishankar s/o natthi 
share [/75, jagmohan s/o natthi 
share [/75, Deviraam s/o natthi 
share [/]75, geeta d/o natthi 
share [/75, anita D/o Natthi 
share [/[75,92800 beva 
Bhopatiya share l/25,megha 
s/obhopatiya share ।/25, 
Rajkuari d/o Bhopatiya 
sharel/25, Ramkali d/o 
Bhopatiya share [/25 Cast 
Mahor nivasi gram bhu swami 
untransfrable 

2 


Rajvato D/O Prabhu Share /25, 
Bhub devi D/o Prabhu Share 
/25,Resam D/o Prabhu Share 
/25,Subhaddra D/o Prabhu 
Share /25, Munnidevi D/o 
Prabhu share [/25,(:8४ 
Nai,Rajkumar s/o Naadariya 
Share /320, Shreela S/o 
Naadariya share I/320, 
Mahaveer s/o Naadriya Share 
/320,Jagdish S/o Naadariya 
Share /320, Shilabai D/o 
Naadariya Share /320, Ramvati 
d/o Naadariya Share /320, 
Somvati Beva naadariya Share 
/320, Darsan S/o Chandu share 
/40, Vijayram s/o Chandu share 
/40, Dolatram s/o chandu share 
/40,rambeti d/o ganesha share 
/30, Angoori D/o Ganesh Share 
/30, Bhogiram S/o Sabhaaram 
Share /240, Banti S/o sabharam 
share /240, Ramsevak S/o 
Sabharam share of /240, 
premsingh s/o sabharam share 
/240, Mamata d/o sabharam 
share !/240, Neeraj D/o 
sabharam /240, ruby d/o 
sabharam share /240, kesar d/o 
sabharam share [/240 cast 
Mahor, Shreekrishn S/o bhamaru 
share |/20, dinesh s/o bhamaru 
share |/20, seeladevi d/o 
Ibhamaru share /20, puspa devi 
d/o bhamaru share /20 cast 
dhobi, sumitra devi beva durg 
singh share /60, jitendra singh 
() (| are 
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/60,mahaveer singh s/o durg 
singh share [/60 suresh singh s/o 
durg singh share 4/60 badri 
singh s/o kalyan singh share 
/I5,kisori singh s/o kalyan 
singh shrae /4 cast thakur, 
Baikunti beva natthishare /75, 
naval singh s/o natthi share 
/75, harishankar s/o natthi 
share [/75, jagmohan s/o natthi 
share [/75, Deviraam s/o natthi 
share [/]75, geeta d/o natthi 
share [/75, anita D/o Natthi 
share [/[75,02800 beva 
Bhopatiya share /25,megha 
s/obhopatiya share ।/25, 
Rajkuari d/o Bhopatiya 
sharel/25, Ramkali d/o 
Bhopatiya share [/25 Cast 
Mahor nivasi gram bhu swami 
untransfrable 

3 


95 i4 Private Irrigated 0.309]|Munni d/o Buddhu Share /4, 
Rajkumar s/o Buddha Share /4, 
Meera d/o Buddha Share /4, 
Ramkatori w/o Buddhu Jati 
Brahman Share |/4 Share 
Address Dimani Ambah Morena 
M.P. Landowner Non- 
Transferable 
i4 


7 2 Private Irrigated 0.057||Devendra Singh S/o Chatur 
Singh caste Thakur Address 
Dimani Ambah Morena M.P. 
Landowner 
2 


Private Irrigated 0.57||Deshraj Singh S/o Nathusingh 
Share /3, Somwati Bewa 
Matadin Caste Thakur Share /3, 
Manoj S/o Chandrashekhar, 
Rishikesh S/o Chandrashekhar 
Caste Brahman Share /6 
Address Dimani Ambah Morena 
M.P. Landowner 
3 


Private Irrigated 0.25 ||Shardadevi w/o Naharsingh 


Share /30 Share, Sumandevi 
w/o Janved Singh Share /20, 
Rajnidevi w/o Mehtab Singh 
Share /20, Ramvilas son 
Naharsingh Share /30, Manoj 
s/o Naharsingh Share /30, 
Girijadevi w/o Bahadur Singh 
Share /40, Janved s/o Bahadur 
Singh Share !/40, Mehtab Singh 
s/o Bahadur Singh Share /40, 
Vidyadevi d/o Bahadur Singh 
Share /40, Lal Singh S/o 
Ramchandra Singh Share 2/5 
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Singh Share /30, Mahendra 
Singh S/o Ramchandra Singh 
Share !/30 Mayadevi d/o Nahar 
Singh Share I/2 Caste Tha 
Address Ambah Morena M.P. 
Landowner 

4 


Private Irrigated Rustam Singh S/o Ganga Singh 
Share |/3, Binadevi w/o Bahoran 
Singh Share /2, Pushpendra 
Singh S/o Bahoran Singh Share 
/2, Dinesh Singh S/o Bahoran 
Singh Share /2, Shivkumari 
S/o Sudip Singh Share /2, 
Shivanandan S/o Ganga Singh 
Share I/3 caste Thakur address 
Ambah Morena M.P. Landowner 
5 


Private Irrigated 0.006||Shardadevi w/o Naharsingh 
Share /30, Sumandevi w/o 
Janved Singh Share /20, 
Rajnidevi w/o Mehtab Singh 
Share /20, Ramvilas s/o 
Naharsingh Share /30, Manoj 
s/o Naharsingh Share /30, 
Girijadevi w/o Bahadur Singh 
Share /40, Janved s/o Bahadur 
Singh Share !/40, Mehtab Singh 
s/o Bahadur Singh Share /40, 
/Vidyadevi s/o Bahadur Singh 
Share /40, Lal Singh S/o 
Ramchandra Singh Share 2/5, 
Virendra Singh S/o Ramchandra 
Singh Share !/30, Mahendra 
Singh S/o Ramchandra Singh 
Share !/30 Mayadevi S/o Nahar 
Singh Share |/2 Caste Thakur 
Address Ambah Morena M.P. 
Landowner 


Government Rasta 05}|(Govt) M.P. rule 
278 


Private Irrigated 0.042|/Vimlesh w/o Satendra Singh 
Share /5, Yaduvir Singh s/o 
Jabar Singh Share 6/]295, Indal 
Singh s/o Jabar Singh Share 
8/295, Balkrishna Singh s/o 
Jabar Singh Share 8/295, 
Shyamvir Singh s/o Jabar Singh 
Share 8/295, Shakuntala s/o 
Jabar Singh Share !8/295, 
Premwati s/o Jabar Singh Share 
8/295, Sarla s/o Jabar Singh 
Share 68/[295, Vidyadevi w/o 
Virendra Singh Share 56/85, 
Janak Singh s/o Dongar Singh 
Share 2/5 caste thakur address 
Ambah Morena M.P. Landowner 
326 
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03 327 Private Irrigated 0.494|/Virendra Singh S/o Ramchandra 
Singh Share [/2, Mahendra 
Singh S/o Ramchandra Singh 
Share /2 Caste Thakur Share 
Bhumiswami 
327 


04 328 Private Irrigated 0.3|/Virendra S/o Bharat Singh 2/5, 
Premdevi S/o Bharat Singh 
Share 2/5, Mohansingh Share 
3/40, Devisingh Share 3/40, 
Ramlakhan Singh Share 3/40, 
Sahdev Singh Share 3/40 S/o 
Hotam Singh, Surendra Share 
/20 Ramnaresh Share /20, 
Narendra Singh Share !/20 S/o 
Dhadhu Singh, Dhadhu Singh 
S/o Pyaresingh H. 3/20 Caste 
Thakur, Rampratap urf Gudd 
Share 2/45 Ramkishore urf 
Pandit Share 2/45, Rambahadur 
urf Bhura Share 2/45 S/o 
Virendra caste Thakur Address 
R/o Village Land Owner 
328 


05 329 Private Irrigated 0.095|/Virendra S/o Bharat Singh 2/5, 
Premdevi S/o Bharat Singh 
Share 2/5, Mohansingh Share 
3/40, Devisingh Share 3/40, 
Ramlakhan Singh Share 3/40, 
Sahdev Singh Share 3/40 S/o 
Hotam Singh, Surendra Share 
/20 Ramnaresh Share /20, 
Narendra Singh Share I/20 S/o 
Dhadhu Singh, Dhadhu Singh 
S/o Pyaresingh H. 3/20 Caste 
Thakur, Rampratap urf Gudd 
Share 2/45 Ramkishore urf 
Pandit Share 2/45, Rambahadur 
urf Bhura Share 2/45 S/o 
Virendra caste Thakur Address 
R/o Village Land Owner 
329 

06 333 Private Irrigated 0.037||Ramkishore urf Pandit s/o 
Virendra Singh Share /9, 
Rambahadur urf Bhura s/o 
Virendra Singh Share /9, 
Rampratap urf Guddu s/o 
Virendra Singh Share /9, 
Virendra Singh s/o Bharat Singh 
Share /3, Premdevi s/o Bharat 
Singh Share I/3 caste thakur 
address Dimani Ambah Morena 
M.P. Landowner 
333 


07 334 Private Irrigated 0.328]|Shri Krishna S/o Bhamru Share 
6/69, Dinesh S/o Bhamru Caste 
Dhobi Share 6/69, Munnibai 
W/o Dhaniram Jatav Share 
/69, Mayadevi W/o Rambaran 
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/9 Ramkhtyar Share /9 S/o 
Shyamlal Caste Dhobi, 
Saraswati w/o Shyamlal Caste 
Dhobi Share !/9 Address Ambah 
Morena M.P. Landowner 

334 

08 335 Private Irrigated 0.209|/Ramkishore urf Pandit s/o 
Virendra Singh Share /9, 
Rambahadur urf Bhura s/o 
Virendra Singh Share /9, 
Rampratap urf Guddu s/o 
Virendra Singh Share /9, 
Virendra Singh s/o Bharat Singh 
Share /3, Premdevi s/o Bharat 
Singh Share I/3 caste thakur 
address Dimani Ambah Morena 
M.P. Landowner 
335 

09 336 Private Irrigated 0.95||Shri Krishna S/o Bhamru Share 
6/69, Dinesh S/o Bhamru Caste 
Dhobi Share 6/69, Munnibai 
W/o Dhaniram Jatav Share 
/69, Mayadevi W/o Rambaran 
Jatav Share 23/69, Shrilal Share 
/9 Ramkhtyar Share /9 S/o 
Shyamlal Caste dhobi, Saraswati 
w/o Shyamlal Caste Dhobi Share 
/9 Share Address Ambah 
Morena M.P. Landowner 
336 

0 34] Private Irrigated 0.369]|Maan Singh S/o Ramjilal Share 
2/5, Ramwati S/o Ramjilal 
Share 4/5, Matadin S/o 
Gangaram Share [/0, Dataram 
S/o Gangaram Share /l0 Caste 
Mahaur, Omwati W/o Rambux 
Singh Share I/5, Janak Singh S/o 
Dongarsingh Caste Thakur Share 
/5 Address Dimani Ambah 
Morena M.P. Landowner 
34] 

ll] 342 Private Irrigated 0.24]]}|Maan Singh S/o Ramjilal Share 
2/5, Ramwati S/o Ramjilal 
Share 4/5, Matadin S/o 
Gangaram Share /l0, Dataram 
S/o Gangaram Share /l0 Caste 
Mahaur, Omwati W/o Rambux 
Singh Share /5, Janak Singh S/o 
Dongarsingh Caste Thakur Share 
/5 Address Dimani Ambah 
Morena M.P. Landowner 
342 


2 343 Government Rasta 0.03 | |(((70५0) M.P. rule 
343 


i3 345 Private Irrigated 0.003||Parasram S/o Sabharam Share 
/48, Kirpal Singh S/o Ramsagar 
Share /48, Budh Singh S/o 
Ramsagar Share /48, Rampal 
nen d ATE 
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/48, Shishupal Singh S/o 
Rameshwar Share /48, 
Ramanand Singh S/o Satyendra 
Singh Share 827/446, 
Raghvendra Singh S/o Satendra 
Singh S/o Satendra Singh Share 
827/446, Brijbhan Singh S/o 
Sabharam Share [/48 Share, 
Laxmi w/o Rambraj share /44, 
Ramkumar S/o Rambrij Share 
/44, Gajendra s/o Rambrij 
share /l44, Narhari s/o 
Bhagwant Singh share /48, 
Ashok s/o Bhagwant Singh 
Share /48, Sunita Devi w/o 
Komal Singh Share 875/2208, 
Satyabhan Singh s/o Sabharam 
Singh Share [/48, Satendra 
Singh s/o Ramvir Singh share 
/48 caste thakur address 
Morena M.P. Landowner 

345 


Private Irrigated Jalimsingh s/o Shreegovind 
share /9, Meeradevi w/o Munna 
Singh share /450, Arbind s/o 
Munna Singh share /450, 
Yogesh s/o Munna Singh share 
/450, Birendra s/o Munna 
Singh share /450, Lali d/o 
Munna Singh share I/450, Jai 
Singh s/o Sovran Singh share 
/96, Anita d/o Sovran Singh 
Share /96, Sunita d/o Sovran 
Singh Share /96, Mithilesh w/o 
Babusingh Share /92, 
Munendra S/o Babu Singh Share 
/92, Somwati w/o Matadin 
Share /9 Share, Ramdin S/o 
Shiv Singh Share /90, Attar 
Singh S/o Shiv Singh Share 
/90, Lallu Singh S/o Shiv Singh 
Share /90, Nirmaladevi w/o 
Havildar Singh Share I/90, 
Amar Singh S/o Shreegovind 
Share /9, Vanshidhar urf 
Ramsingh S/o Shreegovind 
Share /9, Bhawani Singh S/o 
Narayan Singh Share /9, 
Deshraj Singh S/o Nathusingh 
Share I/9, Kishanpyari w/o 
Ramkhiladi Share /54, 
Brijmohan S/o Ramkhiladi Share 
/54, Madan Mohan S/o 
Ramkhiladi Share /54, Phulwati 
w/o Phool Singh Share /8, 
Shyamsunder Singh S/o Sardar 
Singh Share /24, Shanti w/o 
Kedar Singh share [/72, Sandeep 
S/o Kedar Singh share [/72, 
Ranjit S/o Kedar Singh share 
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6 


a 


Private Irrigated 


Private Irrigated l] 


rivate 


Khushilal Share /68, Raja 


Singh S/o Khushilal Share 
/68, Sunil Singh S/o Khushilal 
Share /54, Radheshyam S/o 
Khushilal Share /54, Jandel 
Singh S/o Khushilal Share /54, 
Kamlesh S/o Khushilal Share 
/68 Share, Shardadevi d/o 
Lekendra Singh Share /672, 
Jessica s/o Lekendra Singh share 
/672, Treya s/o Lekendra Singh 
share /672, Shubham s/o 
Lekendra Singh caste thakur 
Share [/672 Share address 
Ambah Morena M.P. Landowner 
377 


Devendra Singh S/o Chatur 
Singh Share 22/46, Balkrishna 
S/o Jabar Singh Share 24/46 
caste Thakur Address Dimani 
Ambah Morena M.P. Landowner 
378 


Parasram S/o Sabharam Share 
/48, Kirpal Singh S/o Ramsagar 
Share /48, Budh Singh S/o 
Ramsagar Share /48, Rampal 
Singh S/o Rameshwar Share 
/48, Shishupal Singh S/o 
Rameshwar Share /48, 
Ramanand Singh S/o Satyendra 
Singh Share 827/446, 
Raghvendra Singh S/o Satendra 
Singh Share 827/446, Brijbhan 
Singh S/o Sabharam Share /48 
Share, Laxmi w/o Rambraj share 
/l44, Ramkumar S/o Rambrij 
Share /44, Gajendra s/o 
Rambrij share (/44, Narhari s/o 
Bhagwant Singh share I/48, 
Ashok s/o Bhagwant Singh 
Share /48, Sunita Devi w/o 
Komal Singh Share 875/2208, 
Satyabhan Singh s/o Sabharam 
Singh Share /48, Satendra 
Singh s/o Ramvir Singh share 
/48 caste Thakur address 
Morena M.P. Landowner 

379 


Narayan Singh S/o Ramchitra 
Singh Jati Thakur Address 
Dimani Ambah Morena M.P. 
Landowner 

380 


Shyamsunder Singh S/o Sardar 
Singh Caste Tha Address 
Dimani Ambah Morena M.P. 
Landowner 
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/3, Ranjit S/o Kedar Singh 
Share |/3, Sandeep S/o Kedar 
Singh Share /3 caste Thakur 
Address Dimani Ambah Morena 
M.P. Landowner 
38]/2 

420 38] Private Irrigated 0.0i6|/Munendra Singh S/o Babu Singh 
Share /2, Amit Singh S/o Jai 
Singh Share /6, Sumit Singh 
S/o Jai Singh Share /6, Anil 
Singh S/o Jai Singh All Share 
/6 Caste Thakur Address 
Dimani Ambah Morena M.P. 
Landowner 
38]/3 

2] 


389 Private Irrigated 0.0i}|Mohan singh S/o Hotam Singh 
Share 5/48, Devisingh S/o 
Hotam Singh share 5/48, 
Ramlakhan Singh S/o Hotam 
Singh Share 5/48, Bitto S/o 
Hotam Singh Share /24, Munni 
S/o Hotam Singh Share /24, 
Surendra Singh S/o Dhandhu 
Singh Share /2, Dhandhu 
Singh S/o Pyaresingh Share /4, 
Rajkumari w/o Ramnaresh All 
Share /36, Sunil S/o Ramnaresh 
All Share /36, Sangeeta d/o 
Ramnaresh Caste Share |/36 
Address Dimani Ambah Morena 
M.P. Landowner 
389 


Private Irrigated 0.073}|Narayan Singh S/o Ramchitra 
Singh caste Thakur Address 
Dimani Ambah Morena M.P. 
Landowner 


Government Naala 0.004)|(Govt) M.P. rule 
405 
405/255 Government Unirrigated 0.00)|(Govt) M.P. rule 
405/l255 


Private Irrigated 0.053||/Shyamsunder Singh S/o Sardar 
Singh Caste Thakur Address 
Dimani Ambah Morena M.P. 
Landowner 
406/2 

Private Irrigated 0.298)|Kishanpyari w/o Ramkhiladi 
Share |/3, Brijmohan S/o 
Ramkhiladi Share /3, Madan 
Mohan S/o Ramkhiladi Share 
/3 caste Thakur Address 
Dimani Ambah Morena M.P. 
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Private Irrigated 0.54}[Devendra Singh S/o Chatur 
Singh caste Thakur Address 
Dimani Ambah Morena M.P. 
Landowner 
408 

Private Irrigated 0.322||Devendra Singh S/o Chatur 
Singh Jati Thakur Address 
Dimani Ambah Morena M.P. 
Landowner 
409 


Government Aabadi 0.054)|(Govt) M.P. rule 
4i2 


Private Irrigated 0.25|[Devendra Singh S/o Chatur 
Singh Jati Thakur Address 
Dimani Ambah Morena M.P. 
Landowner 
43 


Private Irrigated 0.003}|Urmila w/o Laturi Prasad Caste 
Goswami Share /4, Ramsevak 
S/o Badriprasad Share /6, 
Hukum Singh S/o Badri Prasad 
Share 4/6, Makhansingh S/o 
Badri Prasad Share /6, 
Satyawati S/o Badri Prasad 
Share |/l6 Caste Brahmin, 
Shrilal S/o Punitram Share /30, 
Rabindra S/o Punitram Share 
/30, Bablu S/o Punitram Share 
/30, Kamla S/o Punitram Share 
/30, Vimla S/o Punitram Share 
/30 Jati Goswami, Shri Krishna 
S/o Matadin Share /8, 
Pachobai S/o Matadin Share 
/8, Premabai S/o Matadin 
Share /8, Laturi Prasad S/o 
Nathuram Jati Goswami Share 
/6 Share Address Dimani 
Ambah Morena M.P. Landowner 
44 


32 Government Unirrigated 0.047)|(Govt) M.P. rule 
422 


Private Irrigated 0.394||Debendra Singh S/o Chatur 
Singh Caste Thakur Address 
Dimni Ambah Murena M.P 
landowner 
423 

Private Irrigated .03]\Jalim Singh S/o Shri Govind 
Caste Thakur Address Dimni 
Ambah Murena M.P Landowner 
Ahasthantaraniya 
424 

35 830 Private Irrigated 0.206||Simadebi W/o Shri Govind 

Caste Brahman Address Dimni 
Ambah Murena M.P Landowner 
830 
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Private Irrigated 0.33]/Yaduveer s/o Jabarsingh Share 
/7, Indal Singh s/o Jabar Singh 
share I/7, Balkrishna s/o 
Jabarsingh Share /7, Shyamveer 
s/o Jabarsingh Share /7 
Shakuntala s/o Jabarsingh Share 
/7, Premwati s/o Jabarsingh 
Share I/7, Sharla s/o Jabarsingh 
share |/7 caste thakur pata 
ambah morena M.P 
Bhumiswami 
83] 


Government Unirrigated 0.072||(Govt) M.P. Government 
832 


Private Irrigated 0.97|[Ramniwas S/o Shibcharan Caste 
Brahman Address Dimni 
Murena M.P Landowner 
833 


Total 29.0309 
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